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This edition of abstracts of the Meteorological Obaer- 
vations is printed to ascertain the form best adapted to 
the purpose, and is referred to the Observers for critical 
examination. 

JOSEPH HENRY, 



.,Ge>ogIe 



„Googlc 



LIST OF STATIONS AND OBSERVERS— 1855. 



Aiken, S. G ,... 

Alexandria, Va 

All SainU, S. 0, (1)... 

Amiierst, Haas 

A □££)[£&, N. T 

Ann Arbor, Uicli. (2) 
Ann Arbor, Mich. (3). 

Annapolis, Hd- 

Areola, Ohio 

Ashland, Vn. (4) 

Athens, li! 

Auburn, Ala 

Auguata, Qa 

Augusta, UL 

Anstin, Teias, 

Baldwisaville, N. Y-.. 
Baldwin Institute, Ohio (5) 

BallfudBville, Kj, 

Battle Creek, Mich 

Bedford, Pa. '. 

Beloii,Wia 

BelleF()Qtatae,WLS 

Bererly, N. Y. (6 

Riackwelt's Island, N. Y.. 

Bladensburg, ffd 

Blooiafield, N. J, 

Boston, Mhss 

Bowling Green, Ky 

Brandon, Vt 

BurlingUm, Vt. (V) 

Burlingtoi " ^ 



33 3a 
38 48 
33 iO 
U 22 
42 15 
42 15 
42 16 
38 5> 
41 



41 14 
38 57 
40 49 

42 22 



1, S. C... 



Caiudeii, Ark, 

Oanloo, N, Y. „. 

Carlisle, Pa. , 

Garmel, Me 

Castleton, Vt. 

Cedar KvyB, FIft. (8). 

Gereaeo, Wis 

Cbapel Hill, N. C. (9) 

CbarleBtoD, a C 

0b8viot,0bio 

Ohestertown, Hd 

Cincinnati, Ohio 

Cincinnati, Ohio. 

Cleveland, Ohio. 

Cotumlius, Mies 

Concord, N. H 

Cooper, Mith 

Crafisburj, Vt.. 

Crich ton's Store, Va. 

Danville, Kj 

Dayton, Ohio 

D. ftDumti Inst. N.Y, (10) 



45 
91 40 
16 41 



93 48 
!6 15 
11 11 



H. W. Ravenel. 
Benjamin Hullo well, 
Eov. A, aiennie. 
Prof. E, S. SnoIL 
Dr. E, M. Alba. 
L. Woodruff, 
Prof. A. WiQohell, 
Dr. A. Zumbrock. 
Ardelia Cuntiingban 
Samuel Coucb. 
Joel Hali. 
Prof. J. Darby. 
Wiliiam Haines. 
Dr. S. B. Mead, 
Dr. Sam. K. Jennings, Jr. 
Joiin, Bowman. 
Prof G. M, Barber, 
Dr. John Swain. 
William N. Campbell- 
Samuet Brown. 
Prof, Wiiiiam Porter. 
JoBeph Sljaw. 
Thomas B, Arden. 
Dr. William W. Sanger. 
B. 0. Lowndes. 
Robert L. Cooke, 

J. C. Herrick. 



David B 



cklaad. 



Prof. Zaducii Tbonjpeon, 
Rev, AdoIpL Frost. 
Dv. J, A. Young. 
J.J. McElrath. 
E. W. Johnson. 
Prof. W. C, Wilson 
John J. Bell. 
D. Underwood. 
Augustus Steele. 
Miss Marj E. Baker. 
Prof. James Phillips. 

Kbenezer Hannaford. 

James Alfred Penrce, Jr. 

Boston Telegraph, 

John Lee. 

6. A. Hyde. 

James S. Lull, 

Dr. William Prpp<-ott. 

Mrs. Octavia L. Walker. 

James A. Paddock. 

Lieut. R. F. Aatrop. 

O, Beatty. 

Dr, James C. Fisher. 

Prof 0. W. Morris. 



(i) Waccaraan. 

(!) 3} miles E.S.E, from Ann Arbor. 

(31 University of Michigan, 

(4) Sear Buffalo. 

(j) Berea. 
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LIST OF STATIONS AND OBSERVEKS— 1355. 





ilHdo. 


iZ,'Sa 


Hfighl 
abovrlhe 


oliactv 




NAME OF STATION. 




tJiefuwich 




«*:. 


NAME OF OBSERVER. 














Dplawa™ College, (1) 


39 38 


7^ 47 


na 


4 


Pcof. W. A. Crawford. 


Detroit, MlOi 


4i 24 


83 


b20 


12 


Rev. George Dnffield. 


Dubuqne, Iowa 


42 29 


90 50 


680 


12 


Dr. Asa Horr. 


EastOQ.Pa J2) 
Eietar,N H 


40 43 


55 11 






Selden J, Coffin. 




70 56 




12 


Rev. L. W. Leonard. 


FluahiDg, N 1 


40 4b 


73 b2 








Fort Madiion, Iowa 


40 17 


91 28 




J2 


Daniel McCready. 


Flint, Mich 




83 39 




12 


Dr3. D.Clark find M. Miles. 


Frederick City, Md 


39 24 


77 18 




12 


Henry E. Han chew. 


Friendship, Tenn 








4 


Dr. R. T. Turner. 


Fryeburg, Me 


44 3 


n 




12 


George B. Barrows. 


GalUpohs, Ohio 




82 1 


5.0 


11 


G. W. Liveeay. 


Gardiner, Me 










B. H. Gardiner. 


OarlaudsTiUe, Miss 




B1 20 




5 


Rev. E. S. Robinson. 


Germantown Ohio 


as JO 


84 20 


7'0 


12 


L. Groneweg. 


Gettysburg, Pa 


31 51 


77 15 




12 


Prof. M, Jacobs. 


Qlenwood, Tenn (3) 


3b 2S 


87 13 


181 


12 


William M. Stewart. 


GouTeraenr, N Y 




75 35 




12 


P. 0. Williams. 


Grand Rapids, Mich 


43 




743 




Alfred E. Currier. 




40 4 


S2 34 




12 


Prof S. N. Sanford. 


Green Springs, Ala (i) 


32 50 


B1 46 




10 


Prof H. Tutwiler. 


Great FjUs, H H 


a 18 


70 52 


350 


6 


H. E. Sawyer. 


Himilton, Canada 




7<) j6 






Dr. W, Craigie. 


Hannibal, Mo (5) 


34 44 


<S1 2 






0. H. Lesr. 


Hairiebnrg, Pa 


40 le 


7fa 50 




12 


Dr. John Heisely. 


Hillsborough, Ohio 


39 13 


83 id 


1000 


12 


-Prof. J. McD. Matthews. 


Hiram, Ohio 


41 20 


81 16 


765 


2 


S. L. Hillier. 


Jackson, Miss 


32 21 


90 8 




3 


Hatch & Co. 


Jackson, Ohio 


39 7 


82 10 


700 


8 


George L. Crookham. 


Jackson, Ohio 


39 7 


82 30 






M. Gilmor. 


Jackaon, Ohio 


^0 7 


82 JO 






S. B. Wood. 


Jacksonville, Fla 


30 15 




14 


12 


Dr. A. G. Baldwin. 


JanesviUe, Wis 


42 42 


8^ 91 


7b8 




J. F. Willard. 


Iveoknk, Iowa. 


40 25 






1 


Miss Ida B. Ball. 


Key West, Fla (6) 


24 33 


81 48 




12 


W. C. Dennis. 


Knox Hill, Fla h) 


30 M 


86 1 


148 




John Newton. 


Knoi.ville, Tenn (8) 


36 51 


83 54 


1000 




Ptof. T. L. Griawold. 


La Giange, Ga 


33 2 


84 55 




I 




Lftc qui Parle, Mm (9) 




95 Ml 






Rev. S. R. Riggs, 


Lebanon, Tenn 


3S 15 








Prof Benjamin 0. Jillson. 


Lewisbutg, Va 


37 49 






12 


Dr. Thomas Patton. 


Lima, Pft (10) 


^9 'i'l 


15 Z'^ 


193 


12 


Joseph Edwards. 


Lodi, N i 


42 17 


7t> 63 




12 


John Lefferta. 


Londonderry, N H 


42 63 


71 20 




10 


R. C. Mack. 


Lownlle, N Y 


43 45 


75 J8 




7 


J. Carroll House. 


MadiBOUjInd 








6 


C. Barnes. 


Madison, Ohio 


41 65 


81 06 


725 


1 


Miss Ardeiia Cnnningbam. 


Madison, Wis 


43 5 


89 25 


802 




Prof. J. W. Slerliog. 


Madrid, H 1 


44 43 


76 33 


280 




E. A. Dayton. 


Manchester, III 


39 33 


90 35 


723 




John Grant. 


Manchester, K B 


42 19 


71 28 


300 


12 


Hon. Samuel N. Bell. 


Manette, Ohio 


39 25 


81 29 




6 


Prof J. W. Andrews. 


Meadville, Pa 


41 19 


80 11 




8 


J. F. Thickatnn. 


Mendon, Mass 


42 6 


71 34 




12 


Dr. John G. Melcalf. 


(11 Newark, Del 




10 6 


alt Ponds, 2J miles Ji.N.B. from Key West. 


(J La Fayette College. 




(')( 


range Hill. 


(3),NearCiarksviIle. 




(3)1 


ast Tennessee UiuTeraity. 


(4) Havana, 




(9)} 


aielwood. 


(5) Dry Ridge. 




(10) C 


bromedab, near Lima. 
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I.TST OP STATIONS AND OBSEEVERS— 





!<orlh Lai- 


w„, 

Greenwich 


lleislii 


Mo,nh. 




NAME OF STATION. 




SB«. 


ed. 


NAME OF OBSBEVBH. 


Mille 3b s Ky 


8 40 


84 7 


a 4 


"" 


Eey. G. S. Sayage. 


Jlllton Ind 










Dr. V. Kersey. 


Milwauk e W s 


a 4. 


87 57 






Carl Winkler. 


.Milwauke ^ b (1) 


43 i 


8 59 






P. 0. Pomeroy. 


Monroe M h 


41 ff 






1 


H. Whelpley. 


Monroe M h 




RJ 1 






Capt. A. D. Perkins, 


Monroa 1 e, Ala 


Jt 33 








S. J, CucnmiDg, 


ilontAlm Vtt 


38 5 


78 1 


450 


1 


Oharlea J. Meriwether. 


Montrea Canada 


45 SI 


73 3 






Dr. A. Hall. 


Mortar lis Pa 


40 12 


74 5 






Ebenezer Hsnce. 


Moss Grove Pn (2) 


41 40 


79 61 






Francis Schreiner. 


Mount Ha c s Me 


44 40 


69 Si 


120 




L. McLean Titton. 


Mov at, Ve oon Oh o 


40 








P. A. Benton. 


Muscat no Iowa 


41 2b 


3\ 5 


586 




T. S. Paryin. 


Nantucket Mas 


41 1 


70 6 




12 


Hon. William Mitchell. 


Nazareth Pa 


40 43 








H. A. Bricbenateiu. 


Newark Oh o 


40 b 


82 28 






Lewis M. Dayton. 


Newark N J 


40 45 






1 


W. A. Whitehead. 


Nevr Bedford Maa 


4 3 




90 




Samiiel Rodman. 


Newb ypo t Mass 




70 63 




1 


Dr. H. C. Perkins. 


New Harmony Ind 


38 8 


87 9 


3 




JohnChappellamith, 


New L sbon Oh o 


40 4'i 


80 4b 








New London C 


41 2 


7 9 


SO 




Rey. T. Edwards, D. 1). 


New Jrle n La 




<I0 




1 


Dr. E. H. Barton. 


NewWied Toiaa 


J 42 


98 15 






Prof. L. 0. Ervendberg. 


Norrstown Pt 


40 8 


75 19 




1 


Rev. Grier Ralston. 


North A tleboro Haas 


41 52 


71 3^ 


176 


12 


Henry Rice. 


Nornalk Ob o 


41 13 


82 43 






Guatayus A. Hyde. 


Oberln Ohio 








12 


Prof. J. H. FairchUd. 


Ogden bu t. N 1 


44 4 


75 'G 






W. E. Quest. 


OldtoWB Me m 


44 4S 


68 4 


1 7 




Bey. Samuel H. Merrill. 


Ottawa 111 


41 20 


88 47 






Dr. J. 0. Harris. 


Oswego N r 


41 o 


76 3 






Gapt. S. Malcolm. 


Oifo d M SE (4) 


3* 20 




100 


12 


Prof. L. Harper. 


Pella, Iowa. 




92 J-. 




12 


B. H. A. Scbeeper. 


Pen Tan N T 


4 4 


7 7 


740 




Dr. H. Sartwell. 


Perry Me 


4j 


6J G 


100 


1 


William D. Dana. 






83 40 






F. HoDenbeck. 


Philftdell h a Pa. 


31 51 


76 11 


5 


1 


Prof. Jas. A. Kirkpatrlck. 


Piilob Tg Pa 












Oakland Stat on 


40 S' 


80 a 


850 


12 


W.W- Wilson. 


Mar ne Hos[ tal 










W. Martin and J. Hastings 


Platte lie Wb 




90 






Dr. J. L. Pickard. 


Pocopaon Pa 


31 54 


75 37 


218 




Fenelon Darlington. 


Pomfret Conn 


41 62^ 


12 






Kev. D. Hunt. 


Port G bion H bs 




91 






Prof. J. B. Elliot. 


Portland He 


43 37 


70 19 




3 


Henry Willie. 


Pott V lie Pa 


40 41 


76 24 




12 


Dr. A. Heger. 


Pouitnej Iowa, (5) 


4 40 


91 21 






Dr. Benjamin F, Odell. 


Princeton Masa 


4 28 


71 53 


1113 


12 


lion. John Brooka- 


Pro dence R- I (b) 


41 49 


7 •>i 


1 


10 


Prof. A. Caswell. 


Qua q ->ton Iowa 


4 1 


13 






Dr. EdwiQ C. BidweU. 


lUndolih Pi 


4 28 


80 1 


7 


7 


0. T, Hobbs. 


(1) Two miios north of tli 


e centre 


f the city 


(4) Uoiyoraity of Missiasippi. 


(a)Klngsleys. 






(5) Plum Spring. 


(3) Blue Bill. 






(6) Brown Uuiyersity. 
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LIST OF STATICFHS Am OBSEETERS— 1335. 





Monli Lai 


Longiludi 


3Wvf?he 


M„„.h. 




NAME OF STATION. 




Sei. 


ed. 


NAME OF OBSERVER. 








FK.T 


NV» 




Bon's Bay Territory 


ne 6 


11 




5 


Donald Ounn. 


aed Wmg, Mm 


44 31 


153 30 




3 


Rev. Jftbez Brooks. 


Richmond, Mass (1) 


42 34 






11 


William Bacon. 


Kichmoud, Obio 


40 20 


81 1 






Jacob A. Desellem. 


Sacramento, Cal 


38 36 


121 40 




3 


Dr. F. W. HaWh. 


aacramento, Cat 


38 35 


121 40 






Dr. T. M. Logan. 


SagHaibor,N 'L 


41 


1i iu 


40 


1! 


Ephraim A. Byram. 


St Aufcasbne, Fla 


28 54 


81 3b 




1 


Dr. P. D. Mauran. 


St James, Mich 


45 44 


85 3J 


508 




James J. Strang. 




41 30 


14 1 






Jamfs K. Colby. 


St Joseph, Mm 










0. A. Kellum. 


St Lotus, Mo 


35 35 


DO J5 


433 


12 


Dr. George En gel man. 


St Martm, Canada Bast 






lis 


12 


Dr. Charles Smallwood- 


Salmon Palla, N H 


4^ 30 


11 






George B. Sawyer. 


Ban Frsncisco, Oal 




Ui 






Dr. H. Gibbona. 


Saugatuck.Mich 




S'i 60 




11 


L. H. Streng. 


Sarannah, Ohio 


41 12 


82 31 






Dr. Jnho Ingram. 




■'i 6 


81 1 


42 


13 


Dr. John P. Posey. 


Sajbrook, Conn (2) 


41 16 


72 20 




11 


Jsmes Rankin. 


Schellman Hall, Md (3) 
beneca OoU Inst W Y (i) 


lq 23 


76 57 


700 


12 


Miss Harriet M. Baer. 


42 41 


7b 62 




2 


J. W. Cbiekering, Jr. 


Smithfield, Ta 


3T 


76 40 




12 


Dr. J. R. Purdie. 




dS 53 


77 1 




13 


H. Diebitsch. 


&mithTiUe,N Y 


44 


Jb 1 






J. E. Breed. 


Soutbirick, Mass 


42 2 


72 10 


2b5 


13 


A. Holcoiab. 


South Thomaston, Me 


44 6 


6J 12 






Joshua Bartlett.' 


Sparta, Geoi^ia 


33 17 


83 9 


5^-0 


12 


Dr.iMrs. E.M.Pendleton. 


fcpeiicettowii N 1 


43 19 


73 41 






A. W. Morehouse. 


Springdale, Kj 


38 1 


85 H 


510 


11 


Mra. Lawrence Tonng. 


Springfield, Maes 


42 b 


72 5 


19J 


12 


Lucius C. Allin. 


Stratford, N H 


44 40 


71 34 






Willian, B. G. Brown. 


Steuben, Me 


44 44 


67 50 


50 


13 


J. D. Parker. 


Superior, Wis 


46 IRA 


02 3J 


b^8 


7 


William H. Newton. 


Taiinton, Mass 


41 49 


71 9 






Albert Soblegel. 


TLB Rock, Ga 


3i 54 


84 24 


833 




Dr. Jamea Anderson. 


Thornbnry, N C (6) 




77 21 






Daniel Morelle. 


Tuacalooaa, Ala (i.) 


33 12 


87 28 


245 




Geoi^e Benagh. 


Unionrille, Ohio 


41 60 


81 




7 




Upper Alton, 111 


39 


80 3b 






Dr. John James. 


tTrbana, Obio 


40 b 


83 43 


1015 


9 


Prof. M. G. Williams. 


WampaviUo, N 1 


4^ i 


75 -iO 


61 to 


12 


Dr. Still man Spooner. 


Warrington, Fla 11) 


3n 21 


87 lb 


13 


12 


John Pearson. 


Watertown, N Y 


43 5b 


74 5j 






Dr. P. 0, Williams. 


Westfield, Maes 




12 44 






Rev. Emerson Dads, D.D. 


Weas Haverford, Pa 




75 21 




12 


Dr. Paul Swiit. 


Whitemarsh Island, Ga 


33 


81 


IB 


13 


R. T. Gibson. 


W ilUamstowji, Mass (8) 




71 1^ 




13 


James Orion. 


Windhim, Me 


43 4'n 


10 17 




2 


S. A, Bvelefh. 


Winchrater, >a 




18 10 






John W. Marvin. 


Wood's Hole, Mass (i) 


41 40 


lo 11 


3j 




B. R. Gifford. 


Worceeter, Maaa 


42 16 


li 48 


6.,b 


12 


Edward F. Smith. 


Woodward H School,(10) 




'!4 2'i 




6 


¥. W. Hunt. 


Zanosville, Ohio 


3 1 'SS 


82 20 


loo 


11 


John G. F. Holston. 


(1) Elinwood. 






(6) Uni 


eraily 


of Alabama. 


(2) Ljnde Point. 






7) Nav 


yYard 


at Pensacola. 


(3) SykesvUIe. 






(S) Wil 


lamsC 


oiiege. 


14 Ovi.i. 






(9) Ffllr 


nonth. 




(5) Near Jackson. 






(10) Cine 


nnati, 


Ohio. 
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BAROMETER CORRECTED TO 32° F.— JANUARY, 



„„„..„„. 


Mean. 


M„».. 


Minima. 


7 A.M. 


2 P.M. 


9 P.M. 


IA,M, 


2P.M 


9 P.M. 


?A.M. 


2 P.M. 


9 P.M. 


Alejandria, Va.... ...... 


30.11 


30.07 


80.10 


30.77 


30,80 


80.76 


29.88 


29,85 


29.33 


AllSainta, S. C 


30.09 


30,05 


30.06 


80.62 


30,66 


30.44 


29.47 


39.46 


29.44 


Aiiihei'st, Masa 


29.86 


29.80 


38.84 


30.66 




80.67 


28,88 


29.04 


28,76 


Ann Arfcmr.Micli 


20.03 


29.00 


29.00 


29.81 


29,70 


39.76 


28.37 


38.39 


38.09 


Auburn, Ala 


29.42 


29.38 


29.41 


29.83 


29,80 


29.80 


28.88 


28.76 


38.98 


BnlinrdBville, Ky 


29.08 


29.07 


29.08 


29.74 


29,03 


29.74 


28.41 


28.21 


28.50 


Bedford. Ph 




29.14 


39.16 


39,89 


29,85 


29.60 


28,60 


28.61 


38.50 


Beloit, Wis 


29.18 
29.92 


29.18 
29,89 


29, IK 
29.98 


29.78 
30.63 


39.75 
80.66 


29,81 
80.66 


39.00 


28.98 


28.76 
38.86 


Bloomfleld, K J 


BiirliugtoB, Vt 


29.fi8 
80.10 


29,66 
30.09 


29.68 
30.12 


80.88 
30,70 


30.48 
80.78 


80.49 
30.76 


28.65 
39.30 


28.76 
29.44 


28.83 
39.37 


Ituriingffln, N.J, (2).... 


CflindBri, S.O. 


29.98 


29.94 


29,95 


S0.43 


30.47 


30.49 


29,84 




29.23 


Caatoi,,S.y 


29.44 


29,39 


29.46 


80.24 


80.27 


30.23 


28.56 


28.68 


28.72 


Carmel,Me 


29.67 


.29.60 


29,60 


3a66 


30.61 


30.53 


28.83 


28.90 


28,91 


Cedar KevB. Fla 


38.99 


29.97 


39,96 


80.80 


80.26 


30.36 


29.66 


29.53 


29.66 


Cere8cc.,*-is 


29.05 


29.03 


29.03 


29.67 


39.63 


28.66 


28.71 


28.66 


28,65 


Chnpol IILll, N. C 


39,56 


38.61 


29.61 


30.03 


80.07 


39.96 


38.98 


28.97 


38.88 


ClinrlestoD, a a (I).... 




















Contort), M. H 


"29.78 


'29,68 


'29.V1 


'sa'd'o 


'sao'i 


'so'si 




"28.77' 


'28.01" 


DGat&Dnmblnflt., N.Y. 


8aoo 


29,87 


saoo 


80.69 


30,73 


30.67 


29.11 


29.06 




Dstroit, Mich 


39.49 


29.47 


29.47 


80.30 


30.21 


30.23 


28.81 


38.80 


38.64 


Ditb none, Iowa 


29,30 


29.34 


29.23 


39.90 


29.92 


39.93 


28.94 


2B.8S 


28.90 


Frtderieli, Md 


39.18 
29.93 


29.74 


29.76 
29.93 


30.40 

sa76 


30.45 
80.78 


3a44 
30.66 


29,08 
28.93 


29.08 
29.15 


39.01 
29.12 


Oardiner.Me. 


Germaiitowii, Oliio 


39.25 


29,20 


29.23 


29.97 


29.83 


29.96 


28.62 


28.36 


28. S4 


GeUysbiirg, Pa. 


29.61 


29.47 


29.48 


30.20 


30,18 


30.13 


28.78 


28.80 


28.79 


Gleuivood, Tenu 


29.62 


29.61 


29,60 


50.18 


30.18 


80.23 


28.77 


28.84 


28.90 


Granvillo, Oliio 


28.97 


38.96 


38.94 


28.72 


29.67 


29.09 


28.48 


28.05 


28.02 


Great Fo11b,N.H 


29,00 


29.69 


29.61 


30.44 


80.42 


30.38 


38.67 


28.68 


28.70 


Hitmiltoq, Canada (31... 


29.65 




29.06 


80.60 




30.40 


28.83 




28.80 


IlBnisbnrg Pa..... 


29. 14 
28.97 


'29.74 
28.84 


39.77 
28.86 


30.40 
39.67 


'30.'3'4' 


30.38 


39.06 


28.09 
27.93 


29.08 
28.14 




Jii«k8onville, m 


80.20 


30.15 


30.17 


80,58 


8a6* 


80.60 




38.68 




Kej. West, Flo. 


29.80 
2J83 


29.84 
"9 77 


'29,'e'l' 


30,01 
80.08 


30.08 

saos 


'30.'l"2 


39.66 
29.41 


29.65 
29.81 


29! 6*' 


Kno H 11 Fla (4) 


K ¥ lie Tenn 




2( 05 


39.08 


28.55 


29.53 


29.57 


28.46 


28,24 


28.58 


L G ange. Go. (7) 




29 10 


29,08 


29.52 




29.48 


28.56 


28.49 


28.52 


Lma,Pa^ 


29 V4 


'B9C 


29.94 


80.62 


80.62 


80.02 


29.10 


28.04 


29.18 


Mad 80 la. 


29 49 


214 


29.47 


30.16 


30.10 


30.18 


28.71 


28.63 


28.95 


Ma cl eater N H 


80 10 


80 09 


30.08 


80.91 


30.86 


30.83 


29.17 


28.22 


29,14 


Ma etta Olio 


29 "8 




"9.23 


39.94 


29.77 


28.88 


28.72 


38.41 


38.46 


Mlto la 


29 02 


29 )0 


29.03 


29.64 


29.60 


29.07 


28,40 


28.07 


28.26 


Ml auk e, Wia 


2^26 


29 2 


9.30 


39.93 


29.96 


39.97 


28,81 


38.68 


28.72 


Montealm Va. (5) 


29 89 


9% 


39.39 


28.59 


29.66 


29.65" 


29.09 


28.78 


29.34 


M n oe, Mioh (2). 


28 88 




"8,8B 


29.60 


29.65 


29.60 


■38.20 


28.30 


28.00 


MomsT lie Pa. (2) 


to IS 


1018 


30.19 


80.80 


80.90 


30,90 




29,36 


39.86 


Mmtno Iowa 


29 60 


29 44 


9,53 


29.98 


29.93 


29.93 


29.11 


39.10 


29.11 


\aut Let Mass, 


30 1" 


8( 11 


80.10 


30.86 


80.88 


30.82 




29 31 


29.15 


^ewa^i<: N J (6) 


30 01 




30.03 


30.79 




30.78 


29.23 




29.65 


N n Bedfo d MnM 


J) 00 


"9 95 


9.98 


30.76 


30.72 


30.70 


29.14 


'29,'l"8 


28.98 


Ncwb rjbort Mass 


3104 


300" 


30.07 


81,07 


30.88 


30.93 


29.23 


29.16 


39.09 


&ew Harmony, !a 


29.70 


29.64 


29.68 


30,37 


30.30 


30.32 


28.77 


28.88 


29.17 


Jfaw Orleima, La. 


80.29 


80.26 


30.31 


30,65 


80.61 


80.86 


39.85 


29.89 




New Witd, Texas 


29.06 


28.9S 


39.02 


29.60 


39.*0 


29.40 


28.38 


28.58 


28.50 


Korristown, Pit- 


39.99 


29.95 


30.02 


30.71 


30.69 


80.68 


29.19 


28.13 


29.31 


(]) Maiimamforthemon 


th30.71,min. 29.04. (rA For the first 1! days of the month only. 


(2) Kot corrected for ten 


pcvatnre. (6) Obs. taken at 7 A. M. and 5 P, M. 


(3) Obs. talien at 9 A, M. 


and 9 P. M. (7) Obs. takfio at Sunrise, Noon, and Sunset. 


{-Ij For the last IS liars 


ftiie month only. 
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BAROxMETER CORRECTED TO 32° F.— JANUARY. 1855. 



„„„„„.„. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


f A.M. 


2 P. M, 


9P.M 


JA.M. 


iP. M, 


9 PM, 


7 A.M. 


2 P.M. 


9 P.M. 


Oberlin, Ohio 


29.09 


28,99 


29.07 


28.89 


29,61 


20.84 


28.50 


28.32 


28.16 


Oswego, N, Y. (1) 


29.54 


29.59 


29.59 


30.30 


30,35 


30,29 


28.78 


28.95 


28.85 


OiforB. MiM....: 




2B.5t 


29.60 


30,06 


30,07 


30,12 


29,04 


29.12 


29.06 


Penii YBn.H.Y. (!i).... 


29.19 


29.28 


29,24 


30,00 


29.98 


29.95 


2S.39 


28,59 


28.52 


Perryabure,Ohio(3).... 


29.36 


29,33 


29,31 


30,16 


30.12 


30.11 


28.71 




2B.40 




29.98 


29.95 


29.98 


30.68 


30.61 


30.57 


29.27 


29,16 


29,20 


Pittabnvg, (Onk Sto.) Po 


29.00 


28.95 


28.96 


29.79 


29.67 


29.64 


28,37 


28.19 


28.02 


Pittsbui-g, (MaiiueHospi 




















U3.)P«.(4) 


28.98 


28,96 


28,24 


29.78 


29.67 


29.57 


28.40 


28,25 


28.05 


Pomfret, Coun 


28.96 


28.B3 


28.28 


29.70 


29.86 


29.64 


28.14 


28,27 


28.03 


PottBville, Pb 








30.06 


80.08 




28.12 


28,32 


28.63 


PHnceton, Maas 


28.9(1 


38.84 


28,87 


29,68 


29.64 


29.01 


27.95 


28,17 


27.88 


Providence, R. L (5). . . . 


29.98 


30.01 


29,99 


30.70 


80.72 


30.69 


29.02 




29,36 


Qiinsqiieioii, Iowa 


29.05 


29,03 


29.06 


29,59 


29.57 


29,69 


28.60 


28.62 


28.78 


Saontmento, (Lognu) Cali 




















fornia{6)...... ...... 




















Sacramento, (Hat<;h)Ciili- 








































Sag Harbor, H. Y. 


'29.88' 


'29.83 


'29,85 


'sae'? 


'sa'sa' 


'86.59 


'29.02 


'29.'04' 


'28191' 






29,37 


29.34 


30,03 


80.10 


30.05 


28.30 


38,46 


28 60 


St. Louis, Mo. 


29.49 


29.46 


29.46 


30,16 


80.16 


30.19 


28.64 


28.90 


28.99 


St, Marlin'a, Can. E 


29.95 


29,87 


29,94 


30,70 


30.65 


80.72 


29.05 


29,06 


29,24 


SftTftnnali, Qa 


saiB 

30.13 


30.09 
30,08 


30.12 


30.56 
30.81 


30.62 
30,80 


30.61 
80.78 


29.68 
29.42 


29.47 
29,36 


29,S5 
29.47 


Sniitlisonmn Inst., D. C. . 


Soiithwiok, Mftss.(l)... 


29. B9 


29.94 


39.86 




80.72 


3a44 


29.12 


29.24 


29,08 




HH.02 


29,47 
28.99 


29,48 
28,06 


29^89 

sao7 


29.84 
30.08 


29.92 
30.08 


29.08 
28.87 


28.90 
28,36 


29.02 
28,25 


Speiicertowr, k! Y 


Springdale, Ey. 


2S.42 


29.40 


20.42 


30.10 


80,16 


30.11 


28.69 


28.52 


28.66 


Steuben, Me 


8a 16 


30.12 


30,15 


30.87 


30.82 


30.87 


29.23 


29.21 


29.31 


The Eooli, Ga. (8) 


Thornburg, N. U 


30,13 


80.07 


30.10 


30.75 


'80.78 


*s6.'74 


'29.38 


'29.'40 


'29', 39' 


Tuscaloosa, Ala. 


29,94 


29.87 


29,91 


3a84 


30.29 


30.34 


29,26 






Upper Alton, 111 


29,4fi 


29.42 


29.46 


30.09 


30.07 


8a 14 


28.67 


28.89 


28.99 


Warrington, Fla. 


30.10 


3i).10 


30,0C 


80.44 


30,48 


30.40 


29,57 


29.60 


29,61 


Weetfield. Mass. 




30.08 


3a08 


31.47 


31.60 


31,45 


3a87 


30.87 


3as4 


WlUiamatown, Mass.... 


29.30 


29.25 


29.32 


30,09 


30.07 


3a04 


28,39 


28.45 


23,29 


Woodward High School 




















Ohio(0) 


mi* 


29.48 


29.46 


30.17 
30.13 


80,06 
.SO. 14 


sai9 

30,17 


28,81 
28.70 


28.37 
28.72 


28.79 
28.59 


Worcester, Maas 


ZanesviUo, Ohio .... 


29.20 


29.17 


29.16 


20.85 


29,70 


29.77 


28,66 


"• 


28,39 


fU In«ompleto 




(2) Obs. taken at 'Sunrise, Soon, and 10 P. M. ; Mean 


for the month, 80.07 ; Max., 30,28 ; 


Mm , 29 56 




(3) Obs. Uken at 7 A. M.. 1 P. M.. and B P. M. 






an at 9 A. M., 29,01 ; Max., 29.80 ; 


Min., ■lS.il. 




(5) Obs. taken at Sunrise, 1 P. M., and 10 P. M. 




(6) Mean for the month. 29.B6; Maximiim, 80.84; M 


nimum, 29.44. 


(1) Obs. taken at Sunrise, 2 P. M., and Sunset. 




(8) Monthly Mean, 29.39; Max., 23,80; Mia., 28.10 


Obs. taken Morning, 3 P. M., and 


Ev^ening, 




(9) Oba. taken at ^ A. M., Koon, and 9 P. M. 
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BAROMETER CORRECTED TO SZ' F. FEBRUARY 1855, 





"""■ 


Mazima. 


Minima. | 


:a U 


,P M. 


9P.M. 


TA. M 


2 P.M. 


J P.M. 


TA. M 


2 P.M. 


9F. M, 


Alesandna Yft 


30 00 


29 96 


80.02 


30.83 


80.26 


30.28 


29.57 


29.69 


29.67 


AllSftintfl S C 


29 98 


29 94 


29.97 


30.26 


80.23 


80.24 


39.55 


29.48 


29.54 


Imherst, Mass 


29 67 


29 64 


29.67 


30.15 


80.12 


30.1.3 


29.83 


29.29 


29,38 


1 Ann Arbor Mith 


29 04 


29 01 


29.03 


29.45 


39.43 


39.42 


28.75 


28.65 


28,68 


Aubom Aln, 


39 86 


29 83 


89.85 


29.60 


39.66 


29.64 


28.90 


28.96 


29.02 


balhrdsYille K) 


20 08 


29 05 


29.02 


29.41 


29.37 


29.41 


28.66 


28.58 




CedforJ Ptt 


29 04 


29 03 


29.04 


29.88 


29.40 




28.69 


28.70 


28.75 


Beloit WiB 


2123 


2J23 


29.24 


29.56 


29.64 


29.68 


28.66 


28.76 


28.78 


BIuoinfieM N JW 


29 77 


29 74 


29.77 


80.18 


80.14 


30.21 


29.40 


29.40 


29.46 


Burlington Vt 


29 57 


29 55 


29.57 


29.96 


29.94 


30.01 


29.19 


29.15 


29.19 


BurUngUn N J 


2198 


29 98 


29.99 


80.22 


30.30 


30.81 


29.70 


29.64 


29.70 


Luiien S * 


29 87 


28 93 


29.85 


30.19 


30.12 


30.17 


29.41 


29.46 


29.43 


Carrael Me 


29 54 


29 44 


29.50 


30.04 


29.99 


29.91 


29.17 


29,08 


29,12 


( niton N Y 


29 42 


29 87 


29.38 


29.87 


29.77 


29.80 


28.97 


28,98 


29,05 


CedirKeys Fa 


29 93 


29 91 


29-92 


30.21 


30.33 


30.21 


29.70 


29.68 


29.68 


CerBsoo Wis 


2912 


29 13 


29.12 


29. 4e 


29.66 


29.48 


28.64 


28.71 


28.70 


( hapei HiU N C 


2»12 


2940 


29.41 


29.66 


29.67 


29.71 


29.10 




29.09 


(,haileston 3 C |Z) 




















Concord N H 


29 B5 


29 49 


29.54 


30.05 


30.04 


30.05 


39.19" 


29.15 


29.'2i' 


Deivf&DumbInt,t.N Y 


29 89 


29 89 


29.90 


30.26 


80.24 


30.26 


29.53 


39.53 


29.56 


Ditcoit, MiUi 


29 62 


29 49 


20.50. 


29.93 


29.90 


29.90 


29.25 


39.17 


29.13 


Dubnine Iowa 


39 38 


29 85 


29.39 


29.77 


29.79 


39.86 


28.83 


28.77 


28.77 


Fredenck City Md 


29 G8 


29 59 


29.62 


29.89 


29.90 


29.92 


29.88 


29.29 


29.42 


(Jiiriiiner Me 


29 78 


29 69 


39.74 


80.23 


30.20 


30.31 


29.41 


39.36 


39.38 


Geimrinwwn Ohio 


29 27 


29 21 


29.24 


2S.64 


29.00 


29.71 


38.84 


28.71 


38.75 


iiettysbnrg Pa 


29 41 


29 37 


29.40 


29.71 


29.68 


29.77 


29.03 


29.04 


29.08 


Qlenwood Tenn 


29 62 


29 67 


29.61 


29.92 


29.90 


29.88 


29.07 


29.05 


29.10 


{rranYille Ohio 


28 97 


28 94 


38.95 


29.88 


39.38 


29.39 


28.66 


28.51 


28.62 


(xreat Falls N H 


29 43 


29 38 


29.42 


29.96 


80.03 


29.93 


29.10 


29.09 


29.12 


Hauiillon tanada (Sj 
Hirrisburg Pa 


29 62 




29.63 


30.02 




30 06 


29 33 




29 20 


29 72 


39 69 " 


29.71 


30.00 


30.02' 


30.09 


39.83 


29.37 ■ 


29.40 




28 87 


28 88 


28.81 


29.23 


29.22 


29.28 


38.60 


38.35 


28.86 


Ji,i,k=on»illo Fa 


SOU 


30 07 


30.10 


30.42 


30.36 


30.55 


29.73 


29.65 


29.74 


h-tyWaat Fa 
K.QOXT1II0 Tenn 


29 72 
29 03 


29 76 
28 98 




30.00 
29.48 


30.03 
29.31 




29.50 
28.57 


39.60 
38.56 




29.03 


29.38' 


38.59 


kiiO!. Hill Fa 


20 89 


29 80 


29.88 


30.13 


30.10 


80.16 


29.61 


29.66 


29.55 


Lima Pa 


29 30 


29 77 


29.80 


80.11 


80.11 


80.20 


29.45 


29,44 


29.45 


ytdiaon lod 


2148 


29 46 


29.49 


29.77 


29.82 


29.98 


29.04 


28.95 


28.96 


MmoheBtar N H 


29 93 




29.92 


80.45 


80.48 


80.61 


29.64 


29.65 


29.73 


Mirietta Ohio 


2125 


29 22 


29.23 


29.60 


29.68 


29.66 


28.84 


28.79 


28.81 


Milton, Ind 


29 07 


29 04 


29.09 


29-42 


29.44 


29.51 


28.64 


28.48 


28.65 


M.lwaukie W18 


'9 32 


£9 80 


29.31 




39.76 


29.75 


28.79 


28. Si 




Mjnroe Mich W 


28 88 


28 83 


28.80 


29.30 


29.40 


29.30 


28.30 


28,60 


28.40 


Moinsville Pa (1) 


80 0b 


30 04 


30.06 


30,40 


30.40 


30.45 


29.B6 


29.70 


29,70 


Musoatine Iowa 




29 61 


29.61 


29.99 


29.99 


29.95 


29.08 


39.10 


29.10 


Nantnckat, Mass 


29 89 


2187 


29.89 


80.39 


30.37 


30.85 


29.51 


39.53 


39.53 


Newark S J 1*) 


29 95 




29.93 


30.31 




30.27 


29,66 




20.61 


Nen Bedford Mnsa 


29 84 


29 81" 


29.85 


80.82 


30.'32" 


80.82 


29.62 


'29.'5l" 


29.48 


Kowburjport Mass 


29 8G 


29 87 


29.91 


80.42 


30.39 


80.41 


29.65 


29.63 


29.60 


Npw Harmony Ind 


29 80 


29 74 


29.79 


30.08 


30.03 


30.10 


2910 


39.07 


29.19 


New Orleans La 


80 SO 


30 25 


30.29 


30.51 


30.44 


80.61 


29.91 


29.87 


29.87 


New Wied Tens 


2109 


28 98 


29.03 


29.46 


29.40 


29.40 


28.60 


28,60 


28.60 


NoiTiBtown Pa 


29 86 


29 82 


29.87 


30.18 


30.17 


30,26 


29.49 


29.48 


29,51 


North Attleboro Mass 


29 71 


.9 67 


29.71 


80.28 


80.14 


80.31 


29.88 


29.84 


29,37 


Oberiin Ohio 


2110 


29 06 


29.09 


29.60 


29.47 


29.60 


28.81 


38.69 


28.72 


Omnge Hill Fa 


29<*1 




29.88 


30.12 


30.10 


30.16 


29.61 


29.56 


29.55 


(11 Not corrected for tfin 




n Mil fir the month 


4iMin 2 J 64 


(3) Obfl taken at J cl 


ck A M and 9 p. m. 


ll) Ob? taken at 7 1 « 


aiid5F u 



isicdcGoogle 



BAROMETER COERECTED TO 33' P.— FEBRUAKT, 1855. 



A.M. a P.M. 3 P.I 



Oawego, N,S". (1), 

O.'ifocd, Miss 

Penn Yftii, N. Y. (2) 

Perrjsburg, Obio (3).... 

Philadelphia, Pa 

Pittsburg, Pa. : 

Oaklfind Station 

MadneHospital(4).... 

Pomfret, Contt 

PottBVille, Pa 

Prioceton, Mass 

Providence, R. I 

QuaEqneMn, Iowa 

Sacramento, Gal. : 

Logan (5) 

Hatch(a) 

Harbor, H.Y 



i. Louis, Mo... 



St. Mnrtjn's, Canada E... 

SaTanaab, Ga. 

beoniaa Inst., D. G. 
Southwick, Mass. (t).... 

Sparta, Ga 

Spencertown, N. Y , 

Spcingdale, E7 

Steuben, Me. 

The Roclc, Ga. (8) 

Thotnbury, N. C 

Tuscaloosa, Ala 

Upper Alton, 111 

Urbana, Ohio 

Warrington, Pa 

Westfieid, Mass 

Williamstown, Mass 

Woodward High School, 

Ohio (9) .V, 

Wood's Hole, Mass. 

Worcester, Mass 

Zanesville, Ohio..... 



.{1) Not corrected foe tomperatur 
hj Ohs. taken at sunrise, 2 p. u., 

(3) Obs. taken at 7 A. u., 1 p. m., 

(4) Oba. taken at sunrise, 9 A. tf,. 



n for the month, SfS'.l'Si 



p. M., and (7) Obs. incomplete, 
u., 29.30 ; (8) Mean for the month, 39.37 ; mai., 1 
min., 29.25, Obs. taken morning, 3 
a.., 30.11; and evening;. 

(9) Obs, taken at 1 A. u., noon, and E 



:yGoogIe 



* BAROMETER COHRECTED TO 32» P. MARCH 1855. 





Mean. 


Maidma. 


Minima. 


-A.M.2P.M.,9P.M. 


7 A, M. 


2 P.M. 


IP, M. 


' A. M. 


2 P, M, 


P. M. 


Almandna Va 


29 99 


29.91 


29.94 


30.47 


30.40 


30.42 


29.44 


29.36 


29.53 


AUSamtB S C 


29 99 


29.94 


29.98 


80.34 


80.30 


30.33 


29.66 


29,86 


29.23 


1 Amborst MttBS 


29 64 


29.60 


29.61 


30.14 


30.08 


30,09 


29.06 


29.04 


29.08 


Ann Arbor Mioh (ffm- 




















chell ) 


2S96 


28.93' 


'38.97" 


'29'.'49" 


29.45' 


WM' 


28.'44' 


2'8.'3'i' 




Anbnrn Aln. 


29 87 


29.83 


29.84 


29.70 


39.68 


29.68 


29.07 


39.07 


29.08 


Baldwin Inst, Ohio 


-8 88 


28,87 


28.91 


29.62 


29.65 


29.45 


28.34 


;i8.81 


28,89 


BaHardsvilla Ky 


29 06 


29.04 


29.01 


29.60 


29.50 


29.46 


28.87 


28.51 


28.02 


Bedford Pa. 


29 02 


28.98 


28.99 


39.50 


29.50 


29.48 


28.47 


28.63 


28,55 


Beloit WiH 


2911 


29-10 


29.11 


29.82 


29.56 


29.56 


28,43 


28.37 


28.83 


Bloomfield N J 


29 76 


29.70 


29.75 


30.22 


30.22 


80.19 


29.22 


29.27 


29,27 


Burlington N J (I) 


29 97 


29.92 


29.93 


30.42 


80.39 


30.47 


29.47 


29.46 


29,56 


1 Burlington Vt 


29 60 


29.48 


29.49 


30.07 


29.98 


29,94 


28.77 


28.86 


28.87 


tumden 8 C 


29 B9 


29.84 


39.85 


30.29 


80.28 


80.26 


39.47 


29.60 


29.42 


ranton N ^ () 


29 29 


29.27 


29.28 


29.86 


39.90 


29.91 


28.73 


38.74 




Lunnel Me 


29 43 


29.40 


29.46 


29.99 


29,00 


29.92 


28.83 


28.81 


28.98 


Cedar Keys Fa 


29 91 


29.89 


20.91 


80,23 


30.18 


30.19 




28.98 


29.68 


Ceresoo Wis 


28 86 




28.98 


29.47 


29.46 


29.84 


28.17 


28.19 


28.20 


fhttpel Hill, N C 


29 43 


29!38 


39.39 


29.81 


29.72 


29.81 


29.06 


28,95 


28.91 


! Cliarleaton 3 G (S) 
< onoord N H 


29 49 


















29.46" 


'39.48' 


'29.97 


'29.'9'3" 


29.90 


28.87 


'28'.'95' 


28.'98' 


Deaf SDumb Inst N 1 


29 94 


29.85 


29.87 


80,88 


30.33 


30.33 


39,35 


29.35 


29.26 


Deiroit Miak 


29 42 


29.41 


29.48 


29.99 


29.98 


29.97 




28.76 


28.96 


Dubuque Itwa 


29 27 


29.25 


,29.28 


29.76 


39,71 


39.43 


28:62 


28.64 


28.76 


i-redenok Md 


39 65 


29.48 


39.50 


30.01 


29.94 


29.96 


29.01 


29.08 


29.11 


Gardmor Me 


29 68 


29.65 


'29.68 


30.11 


30.09 


30.08 


29.10 


29.09 


29.23 


OermantowD 


29 20 


29.1T 


39.16 


29.77 


29.69 


29.61 


28.49 


38.57 


28.76 


tettysburg Pa 


29 40 


29.34 


29.85 


29.87 


29.84 


29.88 


28:79 


28.89 


28.90 


( lenwood Ind 


2^60 


29.63 


29.54 


80.07 


39.99 


30.01 


29.02 




28.87 


GriHiTille Ohio 


28 94 


28.91 


28.90 


29.44 


39.46 


29.40 


28.88 


28.23 


28.50 


OreatFaUs N H 


29 37 


29.85 


29.87 


29.89 


29.86 






28.78 


28,87 




29 57 
29 70 




29.55 
29.67 


30.04 




30.00 


29.06 




29.00 


Hamsburg Po 


29.'64" 


80.17 


30,16 


30.12 


29.11 


'M.'i's 


29.22 


Hillabnroai,b Ohio 


28 S3 


23.80 


28.81 


29.33 


29.28 


29.28 


28-21 


28.16 


28.42 


Jaokeonyitle Fa 


3014 


30.07 


80.10 


30.43 


30.41 


80.38 


29,56 


29.57 


29.45 


key West, Fa 
Knox Hill Fa 


.9 71 
29 89 


29.74 
29.85 




29.88 
30.24 


29.92 
30.17 




29.43 
29,60 


29.43 
29.56 




M.s'e' 


30.'22" 


29.'6l' 


Knoiyille Tenn 


29 03 


28.98 


29,01 


39.48 


29.40 


29.44 


28.58 


28.66 


28.66 


Lebanon Teui 


29 54 


39.48 


29,46 


29,95 


29.92 


39.85 


29.19 


29.02 


28.98 


Lima Pa 


39 80 


29.73 


39,76 


30.38 


30.23 


30.23 


29.28 


39,20 


29.32 


Madison Ind 


29 48 


39.46 


29.48 


29.97 


29.94 


29.86 


28.77 


28.84 


28.99 


MnnoheBter N H 


29 91 


29.87 


29.89 


30.37 


30.30 


30.39 


29.40 


29.28 


29.44 


Marietta Ohio 


29 31 


29.17 


39.19 


29.68 


29,61 


29.60 


28.70 


28.73 


28.80 


MiHon Tnd 


29 02 


28.98 


29.05 


29.46 


29.45 


29.47 


38.34 


28.84 


28.16 


Milwjukie Wis 


29 31 


29.19 


29.23 


39.71 


29.62 


29.57 


28.58 


28.40 


28.68 


MornsviUe Pa (l) 


80 07 


30.01 


80.01 


30.50 


30.50 


30.50 


29.50 


29.45 


29.60 


Muaoatine Iowa 


29 45 


29.44 


29.47 


29.90 


39.90 


39.90 


28.76 


28.90 


39.06 


Nantucket Masa 


29 91 


29.85 


29.86 


30.36 


80.82 


30.34 


29.42 


29.32 


29.45 


Newark N J (*) 
New Bedford Mass 


29 95 
29 84 




29.81 
29.82 


80.40 
80.27 




30 35 
30.34 


29.38 
29.27 




29.60 
29.86 


29.79 


'30.'33 


29.13 


Nenburjport Mass 


29 85 


29.81 


29.82 


30.38 


30.31 


30.29 


29.24 


29,20 


29,38 


New Harmony Ind 


29 70 


29.64 


29,65 


30.17 


80.08 


80.10 


28.94 


29,07 


29.05 


New Orleans La 


30 27 


80.21 


30.24 


30.71 


30.54 


30,63 






29.88 


' New W led Tetas (D 


29 01 






29,53 


29,30 




28.46 


28.48 


28.48 


Nomatown Pa 


29 86 


29178 


29^80 


30,35 


30.27 


3a27 


29.20 


29.16 


29,36 


NirthAtBeboro Miss 


29 70 


29.64 


29,66 


30.18 


80.12 


80,15 


29.14 


29,00 


29.23 


* For the chaiigea m 1 




<11 Not oorreetod for i 


mporature. 


(alObs omitted frmt 


e 7th to the 16th. of the month. 


'Xj Maiimum tor tho n 


onth 30 47, Mic 29.44, 


WObs taken at 7 A 


u and 5 r. a. 



„Googlc 



BAEOMETER COREECTED TO 82" F. MARCH 1855. 



LM- 2P.M. 9P.M.I! 



: Oberljn, Ohio 

Oswego, N. Y. (1) 

Orfocd, Miaa , 

PenuTan, N. Y. 

PeiTjBburg, Ohio. <2). 

PJulttdelphia, Pa. 

Pittsbui^, Pa. (Oak- . 
land Station.) 

Pittsbnrg, Pa. (Umne 
Hospital.) <3) 

Fomflrei^ Conn 

I PottB-rille, Pa. 

I Frinceton, Maes 

PrOYidenoe, E. I , 

Qunsquetou, Iowa 

Sneramento, (Logan) ... 

California. (« 

I Sacramento, (Hatch) ... 
Cttlifomia.{S) , . 

Sag Harbor, N. y. 

St. Johnabury, Vt. 

St. Louis, Mo 

St. Martins, C. E 

San Francisco, Cb1.(8).. 

Savannah, da. 

Smithsonian Inst. 

Soothwlek, Mass. <T) 

Sparta, Ga. 

Spenoertown, N. T. 

Springdale, Ey 

Steoben, Me 

The Rock, Ga. (8) 

Thorubucy, N. C 

Tuscaloosa, Ala 

Upper Alton, 111 

Urbana, Ohio 

Waocsnian, S. C 

Warrington, Fa. <e> 

I Weatfield, Mass 

; Williamstoirn, Mass 



28.79 
29.19 
28.67 
29.69 
29.02 



29.63 
29.10 
29,51 



29.71 
29.79 
80.00 



29.82 
' "29.94 



)r temperature. 



29.96 
29.83 
29.46 



29.12 



30.01 
29.64 
29.96 
30.10 



29.73 
29.68 
29.84 



9.66 



29.10 

29!7l" 
29,38 
29.29 
29.17 
28.56 
28.67 



B0.24 
29.82 
29.14 



29.98 
29.69 
29.59 
3.73 
J.55 



29.27 
29.44 



28.11 
29.65 
29.75 

28^61 
28.64 
28.85 
28.65 



|2) Obs. taken al 



(l> Not corrected f( 

. (3) Obs. taken at sunrise, 9 a. m. 3 P. M. and 9 p. — 

I riin. 28,44. (4) Mean for the month 29.98. Mas. 30.45. Min. 29.00. 

&) Oba. taken at sunrise, noon and 10 P. tt. Mean for the month SO.Ol. Max. 8 

Min. 29.73. ' (61 Oba. taken at saarise, 9 a. m. noon and 10 s. a. M 

Maxininni29.835. for the month 29.96. Minimnm. 29.50. 

Cll Obs. irregular, none at 9 a. m. except on the 13th. and 15th. 

(Si Mean for the month 29,46. Mai. 29.6-5. Min. 29.35. Obs. takemiiomingS p. h. 

(S| Obs. taken at sunrise, noon and sunset. 



-J 



„Googlc 



» BAROMETEE COEaECTED TO 32" F. APRIL 1855. 





Mean. 


Maxima. 


Minima. | 


1 M 


-P.M 


9P.M 


7A.M 


2P.M.i9P.M 


7A.M 


liP.M 


9P,M, 


AleiLiniljia Va 


30 04 


29.99 


80.04 


80.88 


30.2S 


30.29 


29.46 


29.43 


29.07 


Allbsiiit* S C 


80 05 


80.04 


30.08 


80.27 


80.24 


80.24 


39.66 


29.61 


29.65 


Amlicrel, Ma^ 


J9 75 


29.7S 


29.73 


80.08 


80.00 


30.06 


29,09 


28.80 


39.02 


Aun Arbor \iieh 


28 08 


29.06 


29.06 


29.46 


29.39 


29-43 


33.8! 


28.81 


28.79 


Auljurn 11a 


29 41 


29.se 


29.37 


29.60 


29.54 


29,62 


29.17 


39.09 


39.13 


Btdfoid Pa 


2916 


29.10 


29.12 


29.48 


29,42 


29.37 




28.86 


28.82 


l.>,loit Wia 


20 21 


29.17 


29.17 


29.88 


29.57 


29.63 


28.'90 


23.93 


28.87 


Ubomfield, » J 


29 se 


29.88 


20.87 


80.19 


80.11 


80.13 


29.13 


29.06 


29.38 


Uurlmgcon N J 


29 H9 


20.94 


30.97 


80.32 


80.21 


30.23 


29.40 


39.34 


29.63 




2a bl 


29.57 


29.59 


29.94 


29,94 


29.98 


28,86 




28.84 


Laindi-u 8 C 


29 96 


29.91 


29.92 


80.19 


30.11 


30.15 


29.67 


29.54 


29.56 


( mton K 1 


29 42 


29.37 


29.41 


29.78 




29.81 


28.85 


28.85 


28.86 


1 arm 1 Me 


29 57 


29.49 


29.66 


2B.93 


29.88 


29.99 


28.67 


28.57 


38.39 


CelacKejs Fa 


29 96 


29.96 


29.95 


30.13 


80.18 


80.18 


2S.66 


29.70 


29.74 


C«n>aoo Wis 


29 09 


29.07 


29.07 


29.54 


29.59 


29.65 


28.73 


28,76 


28.71 


Chapel Hill N C 


29 51 


29.47 


29.49 


29.73 


29.70 


29.71 


23.97 


29.02 


29.11 , 


CliarleatoQ & C (1) 
LonoorJ N fl 


29 HI 


















ii'M 


29.59" 


'29',"9'3' 


29.92 


29.'S8' 


"ii'u 


■28.67" 


'2H.'73' 


DeafaUumbln^t N Y 


29 97 


29.98 


29.96 


80.27 


30.31 


30.19 


29.39 


29.20 


29.48 


Detroit Mioh 


29 53 


29.52 


29.52 


29.91 


29.87 


29,89 


29.24 


29.25 


29.22 


Duljuqne Iowa 


29 85 


29.28 


29.81 


29. T8 


2D.7I 


29.77 


28.97 


29.00 


28.98 


Frodociok Md 


39 60 


29.54 


29.58 


29.88 


29,87 


39.80 


39,12 


29.18 


29.26 


Gardiner Me 


39 79 


29.75 


29.77 


30,10 


30.09 


30.10 


28.96 


28.84 


38.73 


Gcnuiuitowii Ohio 


2J2S 


29.22 


29.26 


29.04 


39.51 


29.56 


29.00 


29.00 


39.08 


(jettyBbuTfe Pii 


.9 47 


29.40 


29.44 


29,76 


29.66 


29.07 


38.89 


23'91 


29.08 


Oleuwood, lena. 


29 61 


29.64 


29.68 




29.84 


29,94 


29.39 


39.81 


29.36 


GrjnoUo Ohio 


29 00 


28.94 


28.96 


29.41 


39.30 


29.30 


28.65 


28.70 


38.71 


Great! Idle N H 


29 51 


29.47 


29.50 


29.83 


29.83 


29.79 


28,61 


38.44 


28.66 


Hamilton Ci 


29 68 
29 77 




29.70 
29.76 


80.00 
80.07 










29.38 




29.71 


29.98 


29!96 


39!20 


39.20 


39.88 


Hillsborough Pa 


28 93 


28.89 




29.28 


29.26 


29.16 


28.63 


28.61 


28.65 


Jaok90Q Ohio (Oil 




















mor) I'l 


28 97 


29.05" 


'28.99' 


'29.'33' 


a'giss' 


iV.'so' 


'28.'33' 




28.26 


Jaclieoii (Wood)( 


-9 00 


29.06 


29.03 


23.87 


29.87 


29.26 


28.29 


28.83 


28.88 




^017 


30.14 


80.16 


80.88 


80.86 


30.36 


29.86 


29.87 


39.S5 


K«¥ West, Fa. 
knoxHiU Pa 


29 76 
29 58 


29.S1 
29.65 




29.91 
29.79 






29.68 


29.58 




29,55 


29!77 


'29.'77' 


29.39 


39.83 


29.35 


KnoxYilie reiin 


2911 


29.06 


29.07 


29.36 


29.28 




28.81 


28.74 


38.84 


Lima Pa 


29 S8 


29.81 


29.86 


30.17 


80,12 


30.10 


29.21 


39.18 


29.44 


Madison lad 


29 63 


29.62 


29.51 


29.89 


29.86 


29,84 


29.86 


39.28 


39.81 


Manchester N H 


29 9b 


29.92 


29.95 


30.80 


30.26 


30,26 


29.32 


29.05 


29.13 


MariBtta Pa 


29 81 


29.27 


29.29 


29.69 


29.57 


29.67 




28.98 


28.98 


Hiltoa Itid 


2910 


29.09 


29.09 


39.40 


39.48 


29.40 


28.82 


28.86 


28.86 


llilwaukie, Wis 


29 31 


29.29 


29.32 


29.74 


29.65 


29.73 


28.99 


28.98 


39,98 


MoniBinlU, Pa. a) 


3015 


30.10 


30.14 


39.45 


80.46 


80.40 


29.50 


29.50 


29.70 




29 55 


29.60 


29.61 


29.92 


29.88 


29.87 


39.33 


29.28 


29.33 


Nantucket Mass 


2^94 


29.94 


29.96 


30.31 


80.81 


80,27 


39.06 


38.89 


39.32 


Newark N J 


30 00 
29 88 


29.84" 


29.99 
39.87 


80.80 
30.21 




30.36 
80.17 


29.80 
39-18 


28.87 


29.36 
!9.18 


New Bedford, Mass 


30.']9" 


■jLWburyport, Masa 


29 9ti 


29.88 


29.94 


30.29 


80.28 


80.26 


39.36 


28.94 


29.02 


New Orleans La 


30 2e 


80,22 


30.26 


30.40 


30,37 


30.40 


30.03 


30,01 


30.03 


New Wied Tea 131 


28 86 


28.76 


28.77 


29.10 


29.00 


29.05 


28.62 


28.55 


28.62 


NornatowQ Pa 


29% 


29.92 


29.95 


30.28 


80.32 


30.43 


29.16 




39.65 


Nortli Attleboro Mass 


29 80 


29.74 


29.80 


30.13 


80.07 


80.09 


29.15 


28,79 


29.04 


OberUn Ohio 


2918 


29.11 


29.20 


29,51 


29 47 


39.44 




28.87 


28. B5 


Oiiford Misa 


29 58 


29.55 


29.55 


29.79 


29.77 


39.77 


29.39 


29.33 


29.36 


• For ohangea in hours 




(1) MaKimum for the m 


outh, 80.44, Min. 29.83. 


(2) Not corrected for te 





„Googlc 



BASOMETEE CORRECTED TO 32° F. APRIL 1855. 



„„.,.,.„, 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


,A.M 


2P.M 


9P. M 


7A.M 


2P. M 


9P. M 


7A.M 


21', M 


yp. M. 


Fennian N ^ 


29.21 


29.24 


29 27 


29.55 


29.56 


29.64 


28.70 


"■•,8.80 


28.80 


Pflnysharg Ohio 


29.43 


29.37 


29.40 


29.78 


29.73 


29.78 


29.16 


2:>.06 


29.07 


PLiladelphia Pa 




29.82 


29.86 


80.18 


80.10 


30.08 


39.31 


29.23 


29.49 


Pittsburg Penn (Oak 




















Knd Station ) 


It'.OO 


28.9'7' 


29:00 


29.'39 


29.32" 


29.'il 


'28.'69" 


28.69" 


■28'.'66" 


Pittsbuig Pena (Ma 
rine Hospital )(l) 




















28.96" 


28".'96" 


28.98' 


29.'8e' 


'2'9.'8'i' 


29.'33' 


'28.'56" 


'28.'69' 


'28.m 


Pomfret, Coon 


28.90 


28.85 




29.18 


29.17 


29.13 


28.19 


28.00 


28.18 


Pottaville Pa 


29 25 


29.19 


29.25 


29.57 


29.47 


29.50 


28.63 




28.81 


Princeton Mass 


28.80 


28.75 


28.80 


29.10 


29.08 


29.68 


38.05 


27.84 


27.96 




29 78 


29.71 


29.78 


80.14 


30.09 


80. H 


29.09 


28.78 


29.05 




29 08 


29.04 


29.04 


29.53 


29.46 


29.50 


28.72 


28.71 


28.78 


Bag Harbor H Y 


29 74 


29.67 


29.76 


80.07 


80.07 


30,07 


29,05 


28.80 


29.07 




29 20 


29.16 


29.19 


29.52 


29.50 


29.68 


28,50 


28,46 


28.28 


St. Louis Mo 


29 52 


29.46 


29.46 


29.92 


29.80 


29.85 


29.28 


.29.24 


29.24 


St. Martins Ca. E 


29 83 


29.85 


29.86 




30.19 


80.16 


29.04 


29.19 


29.19 


S'ivaniitth Ga. 


8012 


80.08 


80.10 


80.34 


80.30 


30.31 


29.80 


29.76 


29,76 




^0 06 


29.99 


30.01 


30.88 


30.28 


30.27 


29.48 


29.46 


29,69 


Soutliwak Mass. (2) 


29 95 


29.92 


80.00 


30.27 


80.22 


30.34 


29.35 


29.12 


29,84 


fapartft Ga 


29^ 


29.42 


29.4S 


29.65 


29.60 




29.20 


29.17 


29.21 


8pei«-aptown N T 


29 26 


29.21 


29.26 


29.56 


29.52 


29'54 


28.56 


28-50 


28.62 


Ij leu ben Me 


3000 


29.92 


29.93 


30.35 


30.41 


80.81 


29.08 


28.92 


28.66 


ThoBocl. aa.{3) 




















Tbusmtury N. C 


30 09 


"3o!I)l" 


SO.M 


30.35' 


'so.'if 


"30.29' 


'29,'52" 


"3'9.'48" 


29."60' 


Upper Alton 111 


29 51 


29.45 


29.46 


29.87 


29.77 


29.81 




29,23 


29.24 


Warr,ngton Fa 


30 05 


80.08 


80.02 


30.22 


30.20 


30.23 


29.88 


29.82 


29.74 


WBstfield Mass 


21 49 


29.46 


29.49 


29.72 


29.69 


29.73 


29.26 


29,26 


29.22 


WiUiamstowB, Mass. 


29 25 


29.18 


29.25 


29.51 


29.47 


29.48 




28.66 


28.80 


■Woods Hole Mttsa 


29 31 


29.20 


29.21 


29.49 


29,53 


29.51 


28;53 


28.20 


28.39 


Woioester Mass 


29 46 


29.41 


29.46 


29.77 


29.72 


29.79 


28.80 


28.67 


28.75 




39 17 


29.13 


29.16 


29.54 


29.44 


29.60 


28.84 


28.92 


28.90 


(1) Ob? tak«i atftuHns 


9A.M.aP.M.and9p.M.Meaiiat9A.«. 28.98, Mas. 29.34, Min. 28.60 


WOba irregular Non 


at 9 F. «. except on the Stli, 26th, and 28th. 


(s) Meaa for die moath 


29 80, Maiiamm 30.15, Min. 29.50, Oba.tjike!iatiaoro.3p.M. Sere. 



„Googlc 



« BAROMETER COBEECTED TO 32° F. MAT 1856. 



„,..„,„■..." 


Mean. 


maxima. 


Minima. 


7 A M 


P.M. 


9 P, M, 


7 A.M. 


2 P.M. 


9 P.M. 


TA.m. 


2 P, M, 


9 P.M. 


A a 1 ^a 


21 9 


29.95 


29.96 


80.25 


30,20 


30.22 


29.61 


29.64 


29.62 


All fa ta S C 


»96 


29.94 


29.94 


30.18 


80.15 


80,16 


29.60 


29.63 


29.70 


Amh Mass 


29 2 


29.66 


29.69 


30.04 


30.00 


29.98 


29.42 


29.80 


29.86 


AnnA b M 1i 


2 10 


29.00 


29.07 


29.36 


29,81 




28.86 


2a 82 


28.81 


Aub n Ak 




29.27 


29.28 


29.51 


29.45 


29.44 


29.12 


29.12 


29.06 


Bed d P 


2 10 


29-07 


29.00 


29.30 


29.28 


29,24 




28-74 


29.70 


B 1 t, W 


22 


29.19 


29.19 


29.68 


29.43 


29.47 


28^81 


28.78 


28.79 


Bl mfi Id N J 


9 81 


29.77 


29.81 


80.13 


30.08 


30.11 


29.44 


29.43 


29.48 


B 1 Dgt n N J 


2191 


29.86 


29.90 


80.16 


80.18 


30.13 


29.60 


29.59 


29.60 


B tngto Vt 


29 04 


29.61 


29.62 


29.90 


29.92 


29.88 


29.33 


29.23 


29.25 


Camd S C 


9 87 


29.83 


29.84 


30.10 


30.02 


30.06 


29.56 


29.63 


29.68 


C nton NY 


40 


29.42 


29.42 


29.70 


29.69 


29.68 


29.13 


29.13 


29.18 


C rm 1 M () 


9 56 


29.53 


29.55 


29.83 


29.77 


29.81 


29.27 


29.21 


29.24 


C d K y Fa. 


29 86 


29.85 


29.86 


80.01 


29.99 


30.00 


29.69 


29.67 


29.67 


Cre W 


2 17 


29.12 


29.12 


29,46 


29.87 


29,45 


28.74 


28.09 


2a57 


Ch pe! H II S C 


29 48 


29.41 


29.42 


29.61 


29.60 


29.64 


29.11 


29.14 


29.14 


h leston, sen 




















d N H 


9 60 


29!fi6 


"isM 


'29!oO 


'M^si' 


'2'9!82 


'29!28 


'29!26' 


29!22' 


» f&D mbln NY 


29 9S 


29.90 


29.91 


80.22 


80.20 


30.17 


29.55 


29.53 


29.57 


D tc M h 


2 55 


29.52 


29.52 


29.78 


29.78 


29,74 


29.31 


29.28 


29.22 


D buqu I wa 


29 35 


29.26 


29.83 


29.67 


29.64 


29.57 


28.95 


28.80 


28.85 


F d b Mil 


2 56 


29.50 


29.52 


29.77 


29.71 


29.78 


29.24 


29.22 


29.24 


Griiier M 


29 6 


29.74 


29.76 


30.11 


30.01 


80,03 


29.46 


29.44 


29,45 


G rm t wn Ohi 




29.18 


29.20 


29.48 


29.44 


29.41 


28.96 


28.97 


28.95 


b b g Pa 


9 41 


29.38 


29.38 


29.65 


29.63 


29.58 


29.04 


29.08 


29.08 


01 w od T tm 


29 58 


29.48 


29.50 


29.72 


29.68 


29.70 


29.81 


29.21 


29.24 


(. n 11 Oh 


2S98 


28.96 


28:97 


29.17 


29.16 


29.15 


28.71 


28.01 


28,76 


& t lall N H 


9 49 


29.46 


29.49 


29.77 




29.74 


29.14 


29.19 


29.18 H 


11 m ItOD, Canada 
H b gPa 


29 74 




29.71 


29.98 




29.90 


29.40 




29.40 U 


2178 


2'9!69 


29.70 


29.98 


'29M 




29.84 


2'9.*ko' 


29.42 


H U b gh Oh 


28 89 


28.85 


28.86 


29.10 


29.09 


2SM 


28,64 


28.47 


28.60 


J k n 01 <) 




28.98 


28.95 


29.17 


29.25 


29.17 


28,76 


28.79 


28.62 H 


T k vill Fa. 


3>07 


30.02 


30.04 


30.25 


80.22 


30.27 


29.84 


29.64 


29.83 


K y W t, Fa. 
k H il Fa 


29 f? 


29.72 




29.78 


29.92 




29.00 


29.64 




81 


29.78 


29.79 


29.97 


29.93 


29.'98' 


29.61 


29.61 


'29!0O 


kn I 11 T no. 


29 04 


28.97 


29.00 


29.20 


29.15 


29.15 




28.70 


28.74 


Lma Pa 


29 82 


29.77 


29.78 


80-13 


30.07 


30.09 


29.38 


29.47 


29.46 


M d n W 


29 02 


29.02 


29.01 


29.33 


29.29 


29,26 


28.67 


28.57 


28.67 


M d Ind 


29 47 


29,43 


29.44 


29.71 


29.70 


29.67 


29.20 


29.07 


29.18 


M d d N Y 


29 72 


29.62 


29.67 


29.96 


29,83 


29,87 


29.86 


29.84 


29.38 


M h t« N H 


9S7 


29.92 


29.95 


30,29 


80.17 


30.18 


29.64 


29.60 


29.62 


M n tta 01 


29 30 


29.27 


29.28 


29.60 


29.49 


29.47 


29.08 


28.94 


28.95 


Mlton Ind 


ifl07 


29.01 


29.05 


29.31 


29.27 


29,30 


28.97 


28.68 


28.04 


Milwaokie W 


9 34 


29,82 


29.30 


29.61 


29.60 


29.54 


28.95 


28.98 


29.00 


M rr YiU Pa ( ) 


80 08 


30.00 


30.08 


30.40 


80.85 


30,35 


29.70 


29.75 


29,57 


M i I ira 


960 


29.48 


29.49 


29.77 


29.74 


29.74 


29.19 




29,17 


N ntu k t Ma B 


29 9 


29.89 


29.92 


30.80 


80.26 


30.28 


29.89 


29^35 


29.30 


N w k, H J 


29 98 




29.93 


80.17 




80.10 


29.04 




29,eo 


N w B df d Masa 


29 86 


29!82 


29.86 


30.21 


80.22' 


30.15 


29.45 


29.37 


29.46 1 


N wburyf t, M a 


29 95 




39.92 


30.28 


80.19 


30.18 


29.59 


29.66 


39.57 


N wOl n La 


8016 


80!l8 


80.14 


80.27 


30.24 


80.27 


30.04 


29.99 


30.01 


N w W 1 1 sa8 O 


8 69 


28.64 


28.60 


28.90 


28.76 


28.80 


28,51 


28.50 


28,50 


N t wn Pa 




29.84 


29.87 


30.18 


30.11 


80.13 


29.45 


29,55 


29.59 


^ th Attl I Ma 


•>S75 


29.72 


29.77 


30.11 


30,03 


30.05 


29.35 


29.35 


29.40 


Ob 1 Oh 


2 12 


2941 


29,10 


29,36 


29,39 


29.82 


28.89 


28.87 




g N i 


6S 


29.64 


29,63 




29.85 


29.77 


29.38 


29,37 


29,36 


* F h ng n h u 


f b erratJoDB, see tables of Thermoiueler for tlua monthj 


O) No oba. for the first 


14 days. 


(2) Maximum for tbe m 


oBth 30.39. Min. 29.84. 







„Googlc 



BAEOMETER CORRECTED TO 82" F. MAY ^855. 





Moan. 


Ma:sima. 


Minima. 


? V y I ^1 


IP M 


1 H 
'9 09 


P M 


9P M 
29 60 


A M 
9 35 


2P M 


OP M 


Oxford Mias 


29 52 


29^8 


l9l8 


.Jb5 


29 27 


20 26 


I aa Yaa N "i 


20 25 




29 26 


29 42 


29 45 


29 40 


28 00 


28 99 


29 03 


P rrysburg Ohio 




29 h8 


29 Bb 


.D6« 


2J64 


29 61 


2911 


29 08 


29 09 


Pldadelphm Pi 


29 83 


2J78 


2J81 


30 12 


30 06 


8010 


29 46 


2J49 


29 61 


P ttaljurg Pa. (Oakland 




















Station ) 


28 95 


28 91 


28^)1 


29 16 


29 14 


29 09 


28 70 


28 07 


28 01 


Pittsbiug Pa (Mamue 




















Hoapjtal ) (1) 


28 95 


28 94 


28 94 


39 17 


29 11 


2918 


28 68 


28 69 


28 W 


I mtiet Conn 




28 85 


28 86 


29 2(1 


2016 


2916 


28 57 


28 51 


28 56 


I ittsville Pa 




2919 


29.0 


29 49 


29 46 


29 48 


28 86 


28 01 


28 92 


Piiioetoa Mass 


28 79 


-8 78 


28 80 


2911 


29 07 


29 07 


28 48 


28 45 


28 46 


rionlanoe R I 


29 74 


29 72 


29 75 


oOOo 


30 05 


30 08 


29 87 


29 88 


29 40 




29 09 


29 05 


26 06 


29 89 


29 88 


20 88 


28 P8 


28 66 


28 60 


'^igHarbu H Y„ 


29 68 


29 64 


29 61 




29 96 


30 00 


29 24 


29 24 


29 80 


St Jolmabmy, Tt 


29 20 


2915 


2916 


29 45 


29 89 


29 86 


28 SO 


28 85 


28 90 


hi. Louia Mo 


29 48 


29 40 


29 41 


29 70 


29 60 


29 65 


29 11 


20 08 


29 0.. 


-•t. Martms (, B 




29 93 


39 93 


30 30 


8019 


80 20 


20 68 


29 64 


29 f7 


^RTanuab Ga 


80 02 


29 96 


80 01 


80 26 


80 21 


80 23 


-9 73 


29 07 


29 76 


Sm UiEOman Inst 


30 02 


29 9G 


29 98 


80 29 


80 23 


80 23 


29 64 


29 6P 


29 61 


1 tliwioi MasflW 


SOS 


99 92 


29 00 


SO 22 


80 21 


30 03 


29 72 


29 62 


29 69 


bparta Ga 
Sp n e towa NY 
prnglale Ky 
«oben Me 


29 39 


59 85 


29 37 


29 58 


29 60 


20 58 


2914 


29 19 


29 12 


20 "6 


"9 28 


29 24 


29 58 


29 49 


29 47 


29 01 


28 90 


28 81, 


29 38 


9 30 


29.35 


39.59 


20.64 


20.54 


29.09 


29.02 


29.06 


9 99 


29 96 


20.90 


80.2T 


30.24 


80.31 


29.57 


29.64 


29.57 


he Ro k Ga (3) 




















Jpper Alt n 111 


944 


29 4l" 


29.42" 


29.8b" 


39.65 


'jiolas 


29.04 


20.06 




tJrbana Ok o 


28 7 


"8 75 


28.76 


28.99 


28.99 


29.01 


28.56 


26.46 


28.52 


Wan ngbin Fa 
Westheld Mass 


''9 04 


29 96 


29.90 


80.08 


80.15 


30.07 


29.74 


29.78 


29.71 


77 


29 76 


29.78 


29.97 


29.94 


29.04 


29.67 


29.66 


29.69 


>TiUiaTastoirn Maes 


29 24 


9 21 


29.44 




29.46 


29.24 


38.95 


28. 9T 


29.01 


1 fforoBster Muse. 


29 40 


29 42 


29.45 


29.75 


29.78 


29.67 


29.18 


20.09 


29.31 


OOba tikenatbunna 


e B 3 p. M. and 9 p. m. Memat 9 A.M. 28.97, Mas. i&.16, Min. 28.72.11 


01 Obs ognlar only fow a 1 p m. il 


(3) M an 1 i m n li 


OH Ml. 30.00, Min. 29.45, obs. taienat Morn.,8p.M.ftndEveJj 



„Googlc 



* BAEOMETER COEBEOTED TO 83" F. JTJHB 1865. 





Mean. 


Ma^„.. 


Minima. 


1 1. M 


2P. M 


OP. M 


7 A. M.]2 P. M 


OP. M 


7A, M 


2P.M 


9 P.M. 


AlesimJua Ts 


20 98 


29.90 


29.91 


30.20 


80.13 


30.14 


29.64 


29,57 


29.62 


AH Siimts 9 C 


^4 97 


29.98 


29.96 


80.20 


80.20 


80.20 


39.75 


20.70 


29.65 


Amherst, Mass 


20 66 


29.61 


29.64 


29.96 


26.93 


29.92 


29.28 


29.28 


29.13 


AnnAibor Mich 


2H97 


28.95 


28. 96 


29.81 


39,20 


20.24 


28.46 


28:68 


28.61 


Anburn, Ala. 


29 82 


29.28 


29.29 


29.60 


29.41 


29.45 


29.18 


29.07 


29.11 


Bedford, Pft 


29 05 


29.02 


29.02 


29.81 


29.28 


29.23 


28.80 


28.66 




BBloit Wis 


29 10 


29.08 


29.10 


29.44 


29.41 


29.41 


38.87 


28.65 




Bloomfield, N J 


29 76 


29,71 


29.74 


39.99 


30.01 


30.02 


29.80 


29.40 


29.80 




i9 50 


29.48 


29.50 


29.88 


29,87 


29.88 


29.07 


29.05 


29.13 


Euchngton N J(i) 


29 90 


29.89 




80.15* 


30.15 


30,10 


29.60 


29.60 


29.60 


Oamdan, S 


29 86 


29.81 


29.88 


30.12 


30.06 


80.06 


29.64 


29.68 


29.56 


Canton, N Y 


29 31 


29.29 


29.80 


29.06 


29.61 


29.66 


28,98 




28.91 


Giu'mel Me 


29 49 


29.47 


29.48 


29.79 


29.75 


29,79 


28,90 


29.07 


29.11 


Cedar Keys Fa (2) 


29 92 


29.92 


29.92 


80.08 


80.03 


30.04 




29.87 


29.87 


Chapel Hill N 


29 41 


29.38 


29,40 


29.63 


29.61 


29.63 


29.31 


29.18 


29.18 


Cheatertown, Md (*) 




















29 e'i" 


29!6i' 


29.'82 


W.m 


'29.81' 


'sg's'i' 


'29!84' 


'29!29' 


'29!28 


Conoord N H 


29 58 


29.50 


29.61 




29.81 




20.06 


29,17 


29.12 


Deaf &Dumb Inst N T 


29 87 


29.85 


29.86 




30.11 


30.07 


29.57 


29.64 


29.44 


Delaware College W 


29 75 


29.71 


29.78 


29.95 


29.91 


20.07 


29.48 


29.41 


29.69 


Detroit, Mich 


29 40 




39.41 


39.60 


29.09 


29.70 


38.89 


29,00 


29.08 


Dubuque Iowa 


29 34 


20.19 


29.S0 


29.61 


S9.63 


20.55 


28.06 


28,91 


28.86 


FredenukCity Md 


29 49 


29.45 


29.47 


39.74 


39.71 


29.66 


29.20 


20,09 


29.16 


Qarfiner Me 


29 69 


29.67 


29.68 


29.97 


29.98 


29.97 


29.16 


29.28 


29.81 


Germantomu Ohio 


29 13 


29.11 


29.12 


29.39 


29.39 


29.38 


28.76 


28,87 


28.75 


Gettyabitcg Pa 


29 36 


29.32 


29.34 


29.68 


29.61 


29.58 


20.03 


38.92 


20.00 


Glenwood Tenn 


29 51 


29.47 




29. 7T 


29.72 


29.73 


29,23 


29.30 


29.36 


Grmmlle Ohio 


28 89 


28.89 


28.91 


39.19 


29.16 


39.16 


28.48 


28.59 


28.73 


Great Falls N H 


29 52 


29.48 


29.51 


29.81 


29.82 


29.82 


29.04 


29.12 


20.05 


HamilUin Canada 
Hamsburg Pa 


29 59 
29 60 




29.59 
29,04 


29.84 




29.80 
29.97 


29.05 
29.80 




2o!20 


39.68 


'29.00 


'29,'24 


HiUsborouEh Ohio 


2S82 


28.80 


28.80 


29J1 


29.08 


29.07 


38.40 


38.50 


28.47 


Jaefeson Ohio (i) 


28 91 


28.94 


28.87 


29.17 


20.25 


29.21 


28,52 


28.66 


28.56 




5010 


80.06 


S0.08 


30.27 


30.27 


30,28 


29.92 


29.85 


20.87 


Key West, Fa 
Knox HiU, Pa 


29 70 


29 74 




29.78 


29.84 




29.58 


39,60 




29 86 


29.80 


29.81" 


30.00 


20,97 


'i'oVog" 


29.67 


20.60 


'39.'68 


KnosTilIe Tenn 


29 03 


28.98 


29.01 


29.39 


29.32 




38.74 


28.64 


28! 72 


Lima, Pa 


29 77 


29.73 


29.74 


80.03 


80.02 


80.00 


29.47 


29.40 


29.89 


Madison, Ind. 


29 44 


29.41 


29.40 


29.72 


29.03 


29,09 


29.05 


29.14 


39.08 


Madrid N T 


29 55 


29.53 


29.54 


29.93 


20.85 


29,74 


39,19 


29.08 


29.19 


Manchester, HI 


23.62 




28.61 


38.06 


28.93 


28,90 


38,44 


28.81 






29.88 


29185 


29.87 


30.16 


30.15 


80.15 


39,46 


29.53 


29:43 


Milkin, Ind. 


39.00 
29.21 
80.04 


28.98 
29.21 
80.02 


29.00 
29.19 
80.02 


29.28 
29.51 
30,30 


29.25 
20.50 
30.26 


20.28 
29.61 
80.30 


28.53 
29^80 


28.64 
29^70 


llfs 

29!e6 


MilwankiB Wis 


Moirieville, Pa. W 


Muscatine, Iowa 


29!92 


29,37 
29.91 


29.38 
29.92 


29.73 
30.17 


29.06 
30.15 


29.68 
30,17 


29.18 
29,41 


29.10 
20.60 


29.05 
29.68 




Newark, N J, 


29 93 






80.20 




80 50 


39.57 




29.60 


New Bedford, Mass 


29.83 


29.80 


29;81 


80.07 


'sd'of 


80.08 


29,40 


'2'9.'48' 


39.42 


Newbarjport, Maes 


29.89 


39.83 


29.84 


30.18 


30.08 


30.17 


39.38 


29.50 


29.88 


New Orleans, La 


30.17 


30.14 


30.17 


80.30 


30.29 


30.29 




39.98 


30.00 


NewWied,Texa8Ul 


28.69 


28.65 


38.04 


28,90 


28.80 


28.86 


3a60 


38.50 


28.60 


Norriatown, Pa 


29.83 
29.73 


29.80 


29.81 
29.71 


80.09 
80.00 


30.06 
29.98 


80.08 
80.01 


29.58 
29.29 


29.46 
29.88 


29.46 
29.27 


Norti Attleboro, Mass.. 


Oberlin, Ohio 


29.02 


29!o0 


29.02 


29.28 


29.27 


39.30 


28.68 


28.07 


28.72 


Oswego. N. Y.|l) 


29.53 


30.63 


29.53 


20,76 


30.76 


30,74 




39.18 


39.18 


* iPor changes in die h 


onrs of observatioii, see tables of Theimometer for this monUi. 


fll Not corrected forte 


operatura. | 


i.ai For the last 13 days 


of the month only. 


(3) Max. for tho monffi. 


30.40 Min. 29.89. 


{« For the last 22 days 


of the month only. 




. . ■.--....-.. .„^^,... ,,, ^.,..— ..■_-_,,,„^^...,. .. ^_-^^ 



„Googlc 



BAROMETER CORRECTED TO 32» F. JUNE 1855. 





Mean. 


Maxima. 


Minima. 


7A, M 


2P.M 


9 P.M. 


rA. M. 


2 P.M. 


9P. M 


7A,M. 


2P.M 


9 P.M. 




29.53 
29.15 
29.28 
29,76 
28.86 


29.51 
29.16 
29.36 
29.73 
28.84 


29.52 
29.17 
29.27 
29.78 
28.84 


29.70 
29,39 
29.60 
80.02 
20.11 


29.69 
20.46 
29.57 
29.98 
29.07 


29.65 
20.87 
29.64 
20.94 
29.08 


29.36 
28.75 
28.81 
29.47 
28.48 


29.36 
28.69 
28.96 
29.42 
28.42 


29.30 
28.80 
28.90 
29.39 
28.62 








Pittsburg, (Oak. Stit.)Pii 


(MnrinB Hoapital.)a) 


28.87 
29.85 
29.14 
28.77 
29.69 
28.99 
29.61 
30.04 
29.09 
29.40 
29.76 
29.95 
29.89 
29.89 
29.28 
29.84 
29.95 
29.10 

28!6d 
29.99 
29,76 
29.20 
29.41 
20.07 


28.87 
29.81 
29.10 
28.74 
29.67 
28.96 
29.59 
30.00 
29.07 
29.87 
29,75 
29.91 
29.85 
28.86 
29.20 
29.83 
29.91 
20.08 

"Is.sk 

28.66 
20.99 
29,75 
29.15 
29.38 
29.05 


28.86 
29.82 
29.12 
28.75 
29,70 
28.96 
29.62 
80.02 
29.11 
29.38 
29.75 
29,S1 


29.16 
29.09 
29.41 
29,03 
29.95 
29,37 
29,84 
80.27 
29.85 
29.74 
30.10 
30.22 
80.17 
29.58 
20.56 
29.60 
80.25 
29.43 

'^!72 

80:i2 
29.92 
29.46 
29.06 
29.84 


29.19 
29.06 

29!oi 
29.94 
29.29 

29!30 
29.71 
80.15 
30.19 
80.11 
29,56 
29,48 
29,65 
80.24 

29!65 
28.97 
80.16 
29.90 
29.40 
29.66 
29.81 


29.16 
29.10 
29.86 
29.03 
29.96 
29,28 
29.92 
80.24 
29.77 
29.67 
30.09 
80.16 


28,64 
28.46 
28.78 
28.84 
29.25 
28.69 
29.28 
20.84 
28.70 
29.19 
29.46 
29.68 
29.48 
29,22 
28,88 
28.98 
29.43 
28.70 

29'2i)' 

29^81 
29.62 
28.81 
29.01 


28.50 
28.54 
28.74 
28.48 
29.37 
28.67 
29.31 
29.75 
28,70 
29,11 
29.27 
29.53 
29.66 
29.15 
28,83 
29.12 
29.52 
28.74 

29.I2" 
28.40 
29.76 
29.66 
28.90 
29.10 


28.60 
28.43 
128,76 
28,80 
29.25 

29)24 
29,79 
28.70 
29.11 
29.38 
29,69 

29.'r8 
28.68 
29.07 
29.62 
28.42 

29.12 
28.38 
29.76 
29.61 
28.631 
.28.94 
28.88 








Sag Harbor N. T 


St. Johnaburj, Vt 


St. Martins, C. £ 






20.89 
29.21 
29.82 
29.94 
29.06 

28.68 
29.95 
29.74 
29.17 
29,39 
29.06 


29.56 
29,56 
30.58 
30.20 
29.88 

29.00 
80.12 
29.80 
29.42 
29.67 


Spenoertown, N.Y. 






The Rock, Ga. (2) 
















(J.) OliB. taken at Suurise 9 a. h. a p. m. and Q p. m. Mean at 9 a. m. 28.88, Mai. 29.19 
Min. 28.61. (2) Mai. for Hie month 29.80. Min. 29.45. Moan 29.62, Obs, takennoon 
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» BAROIIETER CORBECTED TO 32° 





Mean. 


M„i™. 


Minima. |i 

li 




TA.M. 


2 P .M. 


"JP. M. 


r A. M. 


3 P.M. 


9 P.M. 


7 A.M. 


2 P. M. 


9 P. 11,1 




30.02 
30.04 
29.79 


29.97 
30.04 
29.75 


80.00 
30.04 
29.78 


30.28 
30.21 
80.07 


30.26 
30.22 
80-09 


80.21 
80.21 
80.05 


29.81 
29.94 
29.67 


29.80 
29!50 


29.83 
29,85 
29.64 


AllS^tB, S. 


Ana Arbor, Mick (Win- 


29.07 
29.01 
29.18 
29.1S 
29.80 
2B.67 
29.99 
29.02 
29.42 
29.64 
29.98 
29.48 


29.05 
28.99 
29.10 
29.15 
29.82 
29.05 
29.98 
29.87 
29.48 
29.59 
29.98 
29.45 


29.05 
29.01 
29.09 
29.17 
29.84 
29.05 
29.98 
29.90 
29.43 
29.62 
29.94 
29.47 


29.27 
29.17 
29.88 
29.32 
30.15 
29.91 
30.23 
30.10 
29.64 
29.91 
80.05 
29.00 


29.24 
29.14 
29.86 
29,29 
80.12 
29.80 
80,28 
30.08 
29,61 
29.90 
80.08 
29.63 


29.23 
29.17 
29.32 
29.82 
80.13 
29.86 
30.20 
30.09 
29.60 
29.90 
30.05 
29.06 


28.84 
28.74 
28.98 
28.88 
29.70 
29.40 
29.80 
29.74 
29.19 
29,38 
29.84 
29.35 


28.84 
28.80 
28.94 
28.90 
29,60 
29.32 
29,81 
29,71 
29,17 
29,34 
29.85 
29.80 


28,82 
28.85 
28,95 
29.01 
29.61 
29.38 
29.80 
29.74 
29.22 
29.86 
29.80 
29.82 


Buttle Creek, Mich 




Bloomfield, N. J 




Canton, N.Y. m 








Chestertown, Md 


29.72 
29.06 
29.94 
29.51 
29.29 
29.69 
29.81 
29.28 
29.46 
29.57 
29.00 
29.76 
28.91 
80.17 
29.36 
29.76 
29.92 
29.86 
28.65 
80.01 
29.06 

80:il 
29.41 

BoioS 
29.95 
30.00 

30!21 
29'85 


29.70 
29.65 
29.95 
29.49 
29.26 
29.50 
29.79 
29.20 
29.48 
29.53 
28.97 
29.72 
28.88 
80.18 
29.89 
29.81 
29.85 

80.00 
29.04 
29.26 
80.11 
29.39 
80.02 


29.71 
29.66 
29.96 
29.49 
29.27 
29.58 
39.80 
29.22 
29.43 
29.55 
29.00 
29.73 
28.88 
30.16 
29.80 

29^85 
28.62 
80.01 
29.08 
29.28 
30.12 
29.89 
30.02 
30.03 
29.98 
29.99 
29.81 
80.19 
28.67 
29.89 
29.84 


29.94 
29.91 
30.25 
29.72 
29.47 
29.78 
80.01 
29.43 
29.72 
29.70 
29.20 
30.02 
29.10 
30.28 
29.67 
29.85 
80.02 
30.16 
28.76 
80.28 
29.22 
29.47 
30.40 
29.61 
30.32 
30.82 
30.26 
80.81 
29,79 
80.87 

80!l9 
80.15 


29.90 

30;i8 
29.69 

29J6 
80.06 
29.40 
29.68 
29,69 
29.18 
29.98 
29,08 
30,26 
29.71 
29.89 
29.98 
30.11 
28.75 
80.25 
29.19 
29.49 
30.40 
29.54 
30-81 

m'la" 

30.37 
29.76 
30.28 
28.80 
80.16 
30.09 


29.88 
29.96 
80,20 
29.67 
29.46 
29.75 
29.11 
29.86 
29.66 
29.73 
29.16 
29.93 
29.07 
30,30 
29.70 


29.56 
29.46 
29.80 

28;99 
29.46 
29.58 
29.07 
39.80 
29.45 
28.84 
29.00 
28,76 
30.00 
28.87 
29.70 

29'60 
28,54 
29.79 
28.92 
28.95 
29.95 
29.28 
29.77 
29.89 
29.70 
29.77 
29,48 
80.07 
28.00 
29.76 
29.00 


29,52 
29.38 
29.80 
29.24 
29,08 
29,30 
29.48 
29.01 
29.23 
29.41 
28.77 
29.56 
28,71 
80.02 
28.85 
29.72 
29.79 
39.01 
28.50 
29.73 
28,84 
29.05 
29.90 
29.26 
29.82 


29.67 
29,44 
20.80 
29.27 
29.07 
29.42 
29.50 
29.08 
29.27 
29.44 
29.73 
69.57 
28,75 
30,04 
28.87 


Deaf &Dtim-b Inst. N.r. 










Gettrsboi-g, Pa. 






Hillaborougli, Ohio 








30.02 
80.12 
28.76 
30.29 
29.28 
29.45 
80.85 
29.64 
80.28 
30.28 
80.22 
30.29 
29.75 
30.32 
28.80 
30.15 
80.18 


29.80 
29.70 
28.52 
29.78 
28.96 
29.09 
29,90 
29.24 
29.82 
29.89 
29.72 
29.73 
29.49 
80,06 
28,60 
29.78 
29.60 






MiuicliestOT, N. H 




MomsTille, Pa. (I) 




NewiiTk,N. J 

New Bedford, Mass 

HewbtiiTpoi't, MiBH 

New Harmony, Ind 


29.92 
29.99 
29.60 
30.19 
28.61 
29.88 


29.76 
29.70 
29.47 
80.07 
28.00 
29.68 
29.59 


New Wied, Ta^. (i)... 


North Attleboro, MasB.., 
Oakland Station, Pitts- 


28,97 
29.12 
29.66 
29.57 
29.29 


28.94 
29.10 
29.67 
29.53 


^9.11 
£9.65 
29.55 
29.28 


29.15 
29.30 
29.88 
29.69 
29 49 


29.16 
29.32 
29.88 
29.68 
29.50 


29.14 
29.80 
29,83 
29.60 
29.49 


28,80 
28.92 
29.40 
29.40 
29.10 


28.7& 
28.87 
29.45 
29.43 
29.04 


28.80 
28.91 
29,49 
29.44 
29,06 




Oewego, N. T. a) 


PennYan, N. T 


* For ehimges in the hours of observaljon, see tables of Thermometer for. this month. 
P) Not corrected for tamperaturo. 
1 (2) Incomplete. ! 
(3) Mas. for the month 30. 42, Win. 30.05. 
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BAROMETER CORRECTED TO 82= F. JULY 18S5. 





Mean. 


Mazlma. 


Minima, 


7A.H 


2P.M 


9P.M 


7A.M 


2r.M 


9P. M 


7A,M 


3P, M 


0P.H. 


PerrjsbuTg Oliio 


2<t88 


29.36 




29.59 


2937* 


29.58 


20.16 


29.16 


39.17 


Philadelphift, Pa 


29 87 


29.84 


29!85 


30.13 


80.13 


30.09 


39.70 


29.64 


29.68 


Pittobarg, Pa (D 




28.98 


28.97 


29.18 


29.18 


29.19 


28,79 


28.86 


28.87 


Poratret Oomi 


28 92 


28.94 


28.93 


29.22 


29.16 


29.10 


28.81 


28.65 


28.75 


PottsnUe, Pa 


29 35 


29.22 


29.28 


29.51 


29.48 


29.47 


29,07 


29.03 


29.04 


Prinreton, Mass 


28 92 


28.88 


28,87 


29.49 


29.16 


29,87 


28.68 


28.G6 


38.18 


Provicienoe, B I 




29.79 


29.81 


80.09 


80.05 


80.09 


39.57 


30.63 


29.61 


Qaaaqneton, Iowa 


29 05 


39.04 


29.03 


29.29 


29.19 


29.30 


28.77 




38,82 


Sag Harbor N Y 


29 71 


29.69 


29.72 


29.99 


29.97 


30.00 


29.52 


39.48 


29.49 


St. Loiua Mo 


29 46 


29.41 


29.42 


30.61 


20.57 


29.58 


29,33 


29.20 


39,27 


St Johnatiurj, Vt. 


2^22 


29.19' 


29.20 


20.50 


39,88 


29.39 




28.96 


29,00 


St Martm, C B 


29 85 


29.81 


20.84 


30.10 


30,04 


80.06 


39.59 


29.61 


29,68 


Savannah, Ga 


8012 


30.0T 


30.10 


80.27 


80.24 




29,96 


29.93 


29.95 




30 04 


30.00 


80.01 


80.82 


30.27 


80.34 


29,6T 


39.81 


29.84 


Southnick, Mass 
Sparta, G» 


80 01 
29 46 


29.97 
29.41 




30,29 
20.69 


80.24 
29.65 




39.78 
29.86 


29.78 
29,30 




'29'M 


'39!69' 


29'33 


Spencertown, N Y 


29 86 


29.84 


29.84 


29.57 


29.56 


29,53 


29.18 


29,13 


29,17 


Sprmgdale Ky 


29 41 


29.89 


29.38 


29,63 


20.55 


29,66 


29.28 


29.26 


29.27 


Stenbln Me 


80 07 


30.05 


80.08 




30.86 


30.37 


29.80 


30.67 


29.69 


Superior, Wis 


2918 


20.13 


29.15 


29^39 


29.40 


20.42 


28.76 


28.90 


28.90 


The Rook, Ga (2) 




















Upper Alton, 111 


29 45" 


29!42 


Wm 


29.59 


'29!56' 


29.56 




29.'30 


29.28" 


Urbana, Ohio 


28 82 


28.77 


28.79 


28.99 


29.00 


29.00 


28.63 


38.61 


28.64 


Wamngton Fa 


30 02 


80.06 


30.02 


30.14 


30,10 


30.16 


29.91 


20.90 


39.88 


Westfield, Maaa 


29 87 


29.67 




80.06 


80,00 


30.05 


29.72 


29.74 


29.76 


WilUamstown, Maes 


29 31 


29.27 


29!28 


29,59 


29,51 


29.41 


29.11 


39.00 


29.00 


Woixeeter, Maha 


29 51 


29.49 


29.50 


29,82 


29.77 


29.79 


29.27 




29,30 


Z-mesTiUe, Obio 


2915 


29.13 


29.14 


29.37 


29.36 


29.32 


28.99 


28.05 


29.00 


(1) Obs. taken at Sonr 


ae, 9 A. M. 8 p. k. and 9 P. sr. Mean at 9 a. u. 28.09, Mas. 29.29, 






(2) Mean for the mouth 


29.45, Mas. 29.60, Min. 29.85, obs. (alien noon, 3 p. ii. and oToning. 
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'BAEOMETER CORRECTED 1032° F. AUGUST 1855. 



..,.„>,„,. 


Mean. 


Ma^„.. 


Minima. 


y \ 'I 


. P. M. 


y P. M, 


7 A. M. 


2 P. M. 


9 P.M. 


rA.M. 


a P. M. 


9P.M 


j VIeiandna Va. 


oU06 


80.02 


30.04 


80.35 


80.84 


80.34 


29.73 


29.76 


29.74 ! 


1 All Samts S C 


80 00 


29,99 


80.01 


80,16 


80.16 


80.22 


39.82 


29.88 


29.80 


J Aroheret Mobs 


39 84 


29.82 


39-80 


80.15 


80-10 


30.11 


29.33 


29.39 


29.23 


AnnArbw Mioi, 


29 12 


29.11 


29.11 


29.47 


29.87 


29.80 


28.76 




28.75 


Aubum Ala. 


39 89 


29.35 


29.37 


29.64 


29.50 


39.55 


29.25 


29^25 


29.1T 


Battle Creek Mioh 


29 08 


29.06 


29.07 


39.36 


39.84 


29.88 


28.79 


28.82 


28.T6 


bediord Pa 


2916 


29.13 


29.13 


29.45 


29.43 


29.43 




28.78 


28.82 


Beloit, Wis 


29 23 


29.21 


39.28 


29.54 


39.43 


29.47 




38.98 


28.98 


ISloomfieM N J 


29 92 


29.92 


29.91 


80.87 


80.36 


80.38 


29.49 


39.35 


29.89 


Bmlington Vt 


29 71 


29.69 


29.68 


30.05 


30.00 


29,95 


29.14 


29.18 


29.10 


Biirlmgton N J d) 


SO 08 


30.02 


30.06 


30.80 


80.30 


80,88 


29.68 


29.64 


29.69 


Comdeo 'l L 


29 90 


29.86 


29.89 


80.00 


80.06 


30,11 


29.73 


29.64 


29.69 


Canton N i 


29 47 


29.42 


29,45 


39.83 


29.80 


29.71 


28.95 


28.85 


28.90 


Camel Me ( ) 


29 7S 


29.72 


29.78 


20.98 


29.87 


29,93 


29.49 


29.47 


29.46 


Cedar Keye Pa _ 


29 89 


20.90 


29.89 


80.00 


30.08 


80.02 


29.79 


29.81 


29.80 


Chapel Hill N C 


2917 


29.45 


29.46 


29.69 


29.68 


39.68 


29.26 


29,25 


29.26 


Uiarleaton SOW 




















CheBtertown Md. 


29 75 


29.78 


29.74 


"si)'.w) 


29.9& 


29.98 


39.41 


29.'80' 


29.34 


Concord N H 


29 Tl 


29.68 


29,69 


80.00 


39.98 


29.98 


29.15 


29.09 


29.03 


Detioit Mich 


29 54 


29.61 


29.60 


39.83 


29.81 


29.74 


29.37 


29.21 


29.15 


Deaf&DnmblnBtN ¥ 


30 01 


29.99 


80,01 


80.88 


30.81 


30.31 


39.64 


29.48 


29.54 


Dubaque Iowa 


29 S6 


29.85 


29.84 


29.61 


29.63 


29.68 


29.09 


29.03 


39.12 


Fi ienok City Md 


29 68 


29.69 




29.93 


29.89 




29.81 


29.22 




dardmer Me 


29 88 


39.79 


29,80 


30.10 


80.07 


80.10 


29.31 


39.31 


29.21 


Onmantown Ohio 


29 27 


29.24 


29.27 


39.66 


29.61 


39.51 


29.02 


29.08 


39.03 


CettjEburg Pa 


29 49 


39.47 


29.48 


39.80 


29.79 


29.75 


29.12 


29.02 


29.11 


(^lenwood TennW 


29 58 


29.64 


29.66 


29.80 


39.73 


29.71 


39.40 


29.36 


29.27 


fTiannlle Ohio 


29 04 


29.00 


29.08 


39.82 


29.27 


29,28 


28.74 


28.76 


28.79 


HainsbuTg Pa 


29 78 


29.76 


29.77 


80.10 


30.10 


30.07 


29.44 


29.88 


29.39 


IliUaboi^n:^ Ohio 


28 B8 


20.91 


28.92 


39.19 


29.16 


29.17 


38.69 




28.71 


JackBoniiUe Fa 


8012 


80.06 


30.18 


80.26 


80.21 


80.31 


30.01 


29.94 


39.97 


Jackson Ohio 0-) 


29 39 


29.41 


20.41 


39.64 


29.68 


39.66 


29.18 


29.15 


29.12 


key "West, Fa 
Knoi HjU F-v W 


29 72 


29.T6 




29.84 


39.88 




39.53 


39.01 




29 87 


20.88 


39.86 


29.98 


29.94 


'29!97' 


29.70 


29.69 


'2s!7l' 


I ma Pa 


29 91 


29.8T 


29.90 


80.24 


30.23 


80.21 


29.51 


29.42 


39.45 


Madrid H 1 


29 81 


29.81 


39.81 


30.84 


80.48 


30.23 


29.48 


29.41 


29.41 


Manchester 111 


28 69 


28.6T 




29.01 


29.00 


28.92 


28.53 


38.56 


28.50 


Manoheater N H<9| 


30 01 


80.03 


soioz 


30.83 


80.81 


30.32 


29.50 


29.69 


29-72 


Milton, Ind 


29 09 


29.06 


29.09 


29.88 


29.26 


29.80 




28.89 


28.93 




29 33 


29.83 


39.31 


29,67 


29,61 


29.57 


29.06 


29.07 


29.03 


Montreal, Ca. C) 


29 83 


29.82 


29.91 




39.96 


29.98 


29.51 


29.48 


29.52 


MorriBtiEe Pa d) 


o016 


30.15 


80.16 


30,50 


30.45 


30.45 


29.80 


29.70 


29.70 


Mnacatine Iowa 


29 48 


39.46 


29.46 


39.82 


29.78 


29.71 


29.28 


29.20 


29.20 


Nantucket Mbbb 


soot. 


80.04 


80.05 




30.34 


30.37 


39.56 


29.66 


29.47 


Newark N J (a) 


3010 




30.06 














New Bedford Mass 


80 07 


SOM 


80.07 


80.27 


3b.'28' 


30.27 


39.45 


29.41 


29.37" 


Newburyport Maas 


30 06 


PO.Ol 


20,02 


30.36 


80.80 


80.81 


29.48 


29.43 


29.88 


New Orleans La 


8017 


80.16 


80.17 


80.86 


30.34 


30.36 


39.89 


29.89 


29.87 


^ewffled, Texas |1> 


28 67 


2S.63 


38.64 




28.76 




28.52 


28.50 


28.60 


Nornstown Po 


39 94 


29.92 


29.93 


30.29 


30.28 


30.26 


29.67 


29.45 


29.49 


North Ataeboro Masa 


29 88 


20.86 


29.88 


80.21 


80.18 


30.19 


29.36 


29,36 


29.27 


Oberlin Ohio 


2917 


29.15 


29.18 


29.48 


29.44 


29.44 


28.81 


28.84 


28.86 


Oaweto N T W 


29 07 


29.70 


29.67 


29.S3 


29.97 


29.90 


29.26 


29.25 


29.27 


Oxford, Mj39l9) 


29 50 


20.49 


29.40 


29.63 


29.66 


39.64 


39.38 


29.34 


39.36 


Penn Tan, N Y 


29 81 


21.82 


29.29 


39.59 


39.56 


29.52 






28.88 


Perrjabarg Ohio 


29 43 


29.40 


29.41 


29.74 


29.69 


29.67 


29.09 


29.11 


39.08 


* For thanges m houra 


of obaervations, see tables of Thermometer for thia month. 


(11 Not eorrectad for te 


nperature. (2) Oh?, omitted frota the 5th to the 25th of the monih. 


(31 Mai. for the month 


30.38, Min. 80.02. l-il Obs. omitted from the 18th to the 23d. 


(6) Obs. omitted from tl 


e 20th to the 30Ui of the month. (6) Incomplete. 


(I) For 8 days only —1 
(9) For the first U day 


th to 18lh (8) Obs. takea at 7 a. m. and 6 p. m. 


of tie month only. 



isicdcGooglc 



BAEOMETER COKEECTEC TO 3 



■. AUGUST 18B5. 



„„„.,„... 


Mean. 


Maxima. 




7A. M 


2r, M 


J P, M. 


7A, M 


2P, M 


UP, M 


JA. M 


2 P.M. 


9P.M. 1 




20.93 
29-06 


29.91 
29-04 


29.93 
29.06 


30.25 
29.84 


30.23 
29.84 


39;36 


29.60 
28.72 


29.51 
28.77 


29.62 1 
28.80 


Pittsbui'g, P!i(Oak. StQ. 
Pit6aburg, Pa. (Marine 


29.01 
28.S8 
29.83 
29-29 
28.93 
29.50 
29.r2 
29,86 
80.08 
30.09 
30.03 
29.48 
29.35 
26.48 
30.08 
29.22 


28.99 
28.9S 
29.80 
29.26 
28.90 
29.48 
29.70 

30!03 
80.05 
29.95 
29.40 
29.35 
29.41 
80.04 
29.20 


29.01 
28.95 
29,81 
29.28 
28.91 
29.48 
29.74 
29.85 

3o.or 

80.06 


29.32 
29.28 
29.88 
29.68 
29.23 
29.72 
30.06 
30-30 
80.19 
30.43 

29154 
29.66 
29.68 
30.38 
29.46 


29.29 
29,26 
29.86 
29.58 
29.21 
29.75 
80.09 
80.12 

30l38 
80.21 
29.55 
29.66 
29.67 
30.35 


29.30 
29,35 
29.88 
29.59 
29.20 
39.72 
80.08 
30.12 
30.26 
80.87 

"29M 

29.62 
39.67 
80.83 
29.52 


28.67 
28.43 
29.67 

28.43 
29.29 
39.30 
29.80 
29.93 
29.78 
29.48 

28!98 
29.24 
29,89 


28.67 
28.46 
29.68 

2a87 
29.26 
29.21 
29.20 

29!48 
29,27 
28.85 
29,25 
29.46 
28.78 


28.68 
28.42 
29,62 
28.86 
28,33 
29.27 
29.19 
29.20 
29.92 
29.70 




Port Gibson, Miss. W... 






Sag Harbor, K. T 






Sonthwiek, Maas-Ol 


29.42 
29.34 
29.41 
30.06 
29 21 


29.28 
28.86 
29.22 
29.40 
23.77 


Speneertomi, N. Y. 










29,49 


29.46 
28.79 
30.05 
29.90 
29.30 
29.48 
29.14 


29.48 
28,82 
80.01 
29.90 
29.85 


29.79 
29.09 
80.18 

i9M 


29.72 
29.04 
30-19 
80.11 
29.62 
39.83 
29.40 


29.71 
29.08 
80.13 
80.10 
29.61 
29.78 
29.43 


29.28 
28.55 
29.83 
29.72 
28.87 
29.04 
28.87 


29.28 
28.57 
29.84 
29,69 
28.74 
28.96 


39.30 
28.69 
39.84" 
29.71 
28.79 
28,92 
28.94 




Warrit^ton, Pa 


80.01 
29.91 
29,88 
39.62 
29.18 


Williamatown, Mass 


ZanesTille, Ohio i 


29.16 29.46 


(DObs. talieiiatSuimBe,SA.M.8p.M.aad9p.M.Meimat9A.M. 29.02, Mas. 29.83, Miu.28.G8. 
la) For the last 12 dg.ja of tlie month only. 

(*) MTnTor Ui'e mouth 29-41 Mas. 29.50 Min. 29.25, obs. talien morning 3 p. m. and oveniug, 
Eeoord inoomplete. 
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* BAEOMBTER CORRECTED TO 32° F. SEPTEMBER 1355. 



„...,.™. 


M.„. 


Maxima. 


Minima. 


7 A. M. 


2P,M, 


9P.M, 


7 A.M. 


2 P.M. 


9 P.M. 


7 A.M. 


2 P.M. 


9P, M, 




80.13 
30.06 
29.87 
29.16 
20.42 
29.10 
29.25 
29.90 
29.77 
80.11 
26.90 
29.54 
29.70 
29.91 
29.54 


30.08 
30.04 
29.82 
29,10 
29.88 
29.07 
29.22 
29.93 
29.74 
30.00 
29.90 
29.61 
29.64 
29.89 
29,52 


30.09 
30.03 
29.86 
29,13 
29,41 
29.08 
29.26 
29.95 
29.74 
30.07 
29.92 
29,52 
29,69 
29.90 
29.53 


30.85 
80.23 
30.18 

29^60 
29.24 
29.39 
80.23 
30.07 
30.82 
80.16 
29,82 
80,05 
30.04 
29.70 


30.29 
80.28 
30.10 
29,29 
29.56 
29.25 
29.89 
80.19 
80.02 
30.32 
80.12 
29.79 
80.00 
80.04 
29.70 


30.31 
80.22 
30.17 
29.34 

29'.25 
29.39 
80.20 
30.08 
30.28 
80.10 
29.79 
80.00 
30.0S 
29.77 


29.91 
29.84 
29.46 
28.86 
29.27 
23.86 
29,04 
29.55 
29.37 
29.80 
29.76 
29.19 

29.79 
29.32 


29.78 
29.82 
29.40 
28.90 
29,17 
28,32 
20.00 
29,55 
29,84 
29,80 
29.68 
29.10 
29.29 
29,79 
29.35 


29.76 
29.80 
29,61 
28.79 

28:78 
29,00 
29.67 
29.32 
29,70 
29,70 
29.08 
29-33 
29.79 
29.83 


AllSiuntB, S. C 






BatUe Creek, Mich 


Bloomfield, N. J 


Boriington, N. J.U) 














29,75 
29.60 
29,37 
29.71 
29.30 
29.55 
29.61 
29.07 
29.87 
28.88 
28.97 


29.72 
29,67 
29.32 
29.65 

29^61 
29.55 
29.04 
29.84 
28.36 


29.74 
29.57 
29.84 
29.68 
29.27 
29.53 
29.57 
29.05 
29.86 
28.87 
28.93 


80.05 
29.76 
S9.55 
29.90 
29.43 
29.78 
29.75 
29.22 
30,07 
29.09 
29.11 


29.99 
29.74 
29.50 

29!39 
29.76 
29.72 
29.18 
30.07 
29.05 
29.09 


30 02 
29.78 
29.52 
29.88 
29.89 
29.76 
29.74 
29.18 
80,07 
29.08 
29,07 


29,31 
29.29 
29.13 
29.50 
29.06 
29.10 
29.44 
28.80 
29.59 
28.63 
23.68 


29.33 
29.29 
29.05 
29.84 
29.07 
29.20 
29.35 
28.78 
29.61 
28,61 
23.71 


29.38 
29,23 
29,04 
29,36 
28.99 
29.18 
29.33 
28.84 
29.49 
























29.42 
80.14 
29.69 
29.87 
29.S8 
28.89 
SO. 08 
29.10 
29.87 
29.92 
80.22 
29.50 
80.08 
29.91 
80.10 
30.13 
80,02 
30.10 
30.20 
23.71 
30.06 
2B.93 
29.20 
29.62 
29.57 

'29.'06" 


29.48 
30.09 
29.74 
29.88 

28!69 
80.03 
29.09 
29.84 
29.90 
80.19 
29.47 
80.03 
29.86 
30,08 

'29'S8 
30.09 
30.17 
28.64 
30.01 

29!l7 
29,62 
29.58 

'29,03" 


29.44 
30.12 


29.57 
80,82 
29.81 
30.01 
80.21 
28.87 
80.35 
29.26 
29.53 
30.24 
30.45 
29.69 
30.34 
30.15 
30.35 
80.39 
80.29 
80.89 

28^80 
80.28 
30.22 
29.36 
29.87 
29.64 

'29!^' 


29.57 
80.2B 
29.84 
29.98 
30.20 
28.84 
30.31 
29.28 
29.64 
80.20 
30.45 
29.60 
30.28 
80.08 
30.83 


29.67 
30 81 


29.16 
29.97 
29.60 
29.72 
29.64 
28.56 
29.63 
28.89 
29.18 
29.50 
29.90 
29.31 
29.71 
29.01 
29.71 
29.73 
29.57 
29.66 
29.93 
28.58 
29.77 
29.47 

29^81 
29.44 

23.81 


29.21 
29.91 
29.61 
20,67 
29.6S 
28.58 
29.64 
28.90 
29.08 
29.48 
29.90 
29.27 
29.67 
29.69 
29.69 

'29.53 
29,68 
30,04 
28,G0 

29^44 
28.90 
29.24 
29.83 

28.'72 


29,24 
29.91 

'29!70' 
29.57 
28.53 
29,72 

29^07 
29.45 

29!23 
29,74 
29,78 
29.79 
29.78 
29.71 
29.77 
30.01 
28.60 
29.60 
29,63 
28,92 
29,22 
29,37 

'28!8i' 








29.85 
29.94 
23.67 
30.06 
29.10 
29.84 
29.91 
30.19 
29.48 
30.05 
29.90 
30.08 
30.08 
30.00 
30.07 
30.20 
28.71 
30.02 
29.92 
29.17 
29-60 
29.65 

'2'9!62' 


80.08 
30.20 
28.80 
80.31 
29.26 
29.52 
30.22 
80.48 
29.64 
80.80 
30.10 
80.82 
80.84 
80.25 
80,86 
80,34 
28.80 
30.24 
30.17 
29.33 
29.91 
29.68 

'29!20 






ManoieBtar, N. H 






MomsviUe, Pa. W 


N. York Deaf &Dninb Ins 
Newavk Del. Coll. {S).... 




New Bedford, Mass 

Newburyport, Maes 


30.25 
80.86 
30.29 
28.72 
30.23 
30.16 
29.83 
29.88 
29.62 

29.'20 


NewWied, Tesas, W... 


North Attleboro, Mias. 






PiitBburgh, Pa. OaHond 








( iSotcoTrectedfortemparatiire. 

m Maiimumfor the month SO- 50, Mn. SO'08. 

]1 W For the last 22 days of the month only. 



isicdcGoogle 



BAROMETER CORRECTED TO 82° F. 



i 


Mean. 


■»^a. 


Minima. 


( 1 U 


2P M 


9P.M 


7A.M 


2P.M 


9P.M 


7 A.M. 


2 P. M. 


9 P.M. 


Peirjsburfe Oliio 


2.'JiC 


29 44 


29.48 


29.65 


29.66 


29.60 


29.16 


20.18 


29.12 




BOO! 


29 97 


29.97 


80.22 


80.19 


30.18 


29.71 


29.63 


29.68 


Pittsburg Pa (Monno 
Hospital )(1) 




















2105 


29 03 


29.03 


'29.'28 


29.'2r 


'29!22 


28."79' 


28.68" 


28.78" 


Pomfret Conu 


29 04 


28 99 


28.98 




29.24 


29.24 


28.63 


28.61 


28.74 


Pottstillo Pa 


29 36 


29 SI 


29.34 


29.60 


29.55 


29.67 


29.09 


28.99 


29.12 


Pmiocton UaBH 


28 96 


28 98 


28.96 


20.24 


29.19 


29.27 


28.65 


28,46 


28,63 


PrOYidanee R I 


29 90 


29 80 


29.90 


30.17 


30.14 


30.17 


29.44 


29.42 


29.59 


Sog HnrW N T 


29 83 


29 80 


29.88 


80.11 


80.08 


80.09 




29.67 


29.68 


St Martins Ca E 


29 88 


29 81 


29.81 


80.16 


30.15 


80.16 


29.44 


29.88 


29.83 


SaTiumah Go, 


8011 


80 06 


80.09 


30.30 


80.28 


30,29 


29.90 


29.84 


29.85 


3t Louia Mo 


29 51 


29 45 


29.47 


29.66 


29.67 


29.60 


29.84 


29.80 


20.82 


Snutliaonian Inst 
Southwifk, Uosa 
SportH Ga 


SU18 
80 10 
29 47 


8011 
30 05 
29 42 


80.11 


30.87 
80.86 
29.61 


80.36 
80.29 
29.55 


30.87 


29:68 
29.81 


29.77 
29.81 
29.28 


29.75 


29.44 


29.'59" 


'29!28 


Spencertown N Y 


20 47 


29 48 


29.44 


29.83 


29.75 


29.78 


29.19 


29.04 


29.17 


SpnngdalB Ky 


29 47 


29 44 


29.42 


29.64 


29.61 


29.58 


29.26 


29.24 


29.28 


Stanben, Me 


8012 


80 00 


80.09 


80.42 


80.42 


80.42 


29.76 


29.26 


29.68 


Snpeiior Wis 


29 ja 


29 32 


29.32 


29.70 


29.70 


29.70 


29.06 




28.90 


The Rook Ga (2) 




















Upper Alton III 


29 50 


2145 


29.48 


29.62 


29.60 


"w.M 


29.34 


29.25 


29.3i" 


Urbana, Ohio 


28 84 


28 82 




28.98 


28.98 


28.98 


28.57 


28.58 


28.61 


Warrmgton la 


80 05 


(.0 06 


80.02 


80.18 


80.20 


30.18 


29.94 


29.81 


29.86 


Westfield MasB 


29 94 


2198 


29.94 


80.16 


80.07 


80.12 


29.81 


29.74 


29.82 




29 40 


29 85 


29.87 


29.67 


29.60 


29.68 


38.99 


29.02 


28.99 


Woroester Mass 


29 68 


29 68 


29.58 


29.81 


29.88 


29.86 


29.16 


29.20 


29.23 


ZaaesTille Ohio 


29 21 


29 17 


29.19 


29.38 


29.31 29.31 


28.91 


28.92 


28.97 


(I) Oba. taken at Snnri 


e, 9 A. n. 8 p. m. and 9 p. M. Mean at 9 A. M. 29.07, Mas- 29.21 


Mmimum 28,78. 




(2) Mean for the month 


29.47, Mas. 29.60, Mln. 29.30, oba. taken morning, 3 p. M.^eyening. 
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*BAE01IETEE COKEECTED TO 82" P. OCTOBER 1855. 





Mean. 


Maiiima. 


Minima. 


7 A.M. 


2P. M 


9 P. M- 


TA.M 


2P. M 


gp-M 


7A.M 


2 P.M. 


9P.M.| 




30.00 
20.98 
29.68 


29.95 
29.06 
29.65 


30.01 
29.08 
29.66 


30.30 
80.25 
30.12 


80.25 
30.24 
80;09 


80.28 
30.19 
80.06 


29.68 
29.67 
29.28 


29.64 
29.61 
29.22 


39.66 
29.64 1 
29.30 1 






Aon ArlMir, Mioh. {Win- 


29.08 
29.39 

29!l5 
29.17 
29.75 
29.57 
29.93 


28.98 
29.84 
28.99 
20.18 
29.18 
20.75 
29.55 
29.91 


20.02 
29.37 
29.03 
29.11 
20.18 
29.78 
29.57 
29.98 


29.88 
29.68 

39;40 
29.46 
80.23 
30.03 
80.20 


29.20 
29.68 
29.28 
29.84 
39.43 
30.20 
29.96 
30.24 


29.34 
29.58 
29.84 
29.80 
29,45 
30.12 
29.90 
30,20 


28.75 
29.22 
28.09 
28.96 
28.86 
29.27 
29.07 
29.60 


28.73 
39.16 
28.70 
28.89 
28.84 
29.86 
39.14 
29.62 


38.55 
20.16 
28.07 

28^80 
20.43 
29.22 
29.60 




Battle Creek, Mioh 








BrfhKN.iSi:::::: 




29.42 
29.89 
29.13 
29.66 
29,34 
29.89 
29,45 


29.41 
29.82 
29.09 
20.56 
29.32 
29.88 
39.42 


29.41 
29.84 
29-11 
29.56 
20.34 
29.88 
29.44 


29.65 
80.19 
20.44 
29.84 

80!09 
39.67 


39.62 
30,06 
29.89 
29.79 
20.79 
30.06 
29.66 


29.62 
30.08 
29.40 
29.97 
29.67 
30.06 
29.68 


29.18 
29.68 
38.76 
29.22 
38.86 
29.74 
29.14 


29.14 
29.48 
38.81 
20.08 
28.97 
29.74 
29.14 


29.17 
29.67 
28.77 
29.19 
29.00 
39.69 
20.12 


Camden, S.C 

Camden, Ark. 








Chapel Hill, H. C 




29,77 
29.50 
29,46 
29.35 
29.57 
29.23 
29,40 
29.G0 
29.00 

2&80 
20.28 
30.12 
39.67 
39.87 
29.80 

20;84 
29.16 
29.03 
20.80 
29.73 
80.05 
39.52 
20.92 
39.74 
29.94 
29.97 
29,84 
29,90 
30,37 
28.95 
29.90 
39.75 


29.73 
29.54 
29.44 
29.28 
29.53 
20.10 
29.86 
29.66 
28.96 
29.S8 
28.84 
38.79 

30:06 
29.71 
39.81 
29.79 
28.76 
29,91 
29,22 
29.03 
29.26 
29.74 
30.02 
29.46 
29.87 
29,69 
29.90 


29.76 
39.56 
20.44 
39.82 
20.57 
29.21 
29.39 
29,68 
28.96 
29.72 
38.85 
28.82 
29.80 
30.09 

39.86" 
20.80 
28.72 
29.81 
29.20 
39.03 
20.29 
39.71 
80.04 
29.49 
29.92 
29.74 
29.93 
29.94 
29.84 
20.94 
80.27 
28.87 
39.90 
20.75 


80.01 
80.00 
29.77 
29.65 
39.92 
29.44 
39.79 
39.82 
29.19 
29.97 
29.10 
29.06 
29.48 
30.36 
29.74 
30.07 
80.18 
29.08 
80.15 
29.40 
29.28 
29.91 
30.17 
30.45 
29.86 
80.80 
30.07 
80.85 
80.19 
80.29 
30.85 
80.44 
29.87 
30.26 
30.18 


29.96 
20.96 

29.'60 
29.78 
29-88 
29.70 
29.77 
39.16 
80.08 
29.04 
39.07 
29.58 
30.20 
39.80 

30!l2 
29.04 
30.11 
29.58 
29.20 
29.68 
80.16 
30.40 
29.86 
30.23 
30.05 
30.84 


29.93 
29.96 
29.70 

20^77 
29.44 
29.08 

20!l6 
29.98 
29.06 
29.08 
29.18 
30.82 


29.'l2 
39.20 
28.97 
29.21 
28.95 
28,08 
39.84 
28.78 
20.25 
28.63 
28.67 
29.08 
29.91 
29.66 
29.73 
29.33 
38.41 
29.48 
28.43 
28.78 
28.91 
29.38 
29.60 
29.17 
29.50 
29.34 
29.52 
29.48 
29.40 
29.45 
29.91 
28.56 
29.46 
29.28 


29.88 
29.06 
29.08 
28.80 
29.20 
28.91 
29.00 
29.26 
28.64 
29.33 
28.57 
28.64 
29.00 
29.80 
29.57 
29.66 
39.41 
28.41 
29.47 
28.95 
2B.75 

20;82 
29.65 
29.07 
20.52 
29.89 
29.40 


29.83 
29.10 

38184 
29.25 
28.94 
29.00 
29.82 

29!38 
28.58 
28.67 
29.07 
29.88 


















Hiram, OMo 








80.06 
30.08 
29.03 
30.18 
29,43 
29.88 
29.53 
80-08 
30.35 
20.86 
30.30 
30.07 
30.33 
80.19 
30.21 
80.84 
30.40 
29.21 
80.14 
30.17 


29.67 
38-40 
28.42 
39.43 
29.95 
28-76 
28.91 
39.30 
29.70 
29.06 
29.58 
29.36 
29.60 
29.62 
39.49 
29.46 
30.02 
28.45 
29.60 
29,39 




Manohester, IlL 

ManoliestBr, N. H. 


ffiito S^f' ":".: 






Morrisville, Pa. a) 


n.York Deaf SDnmblnat 








29.80 
29.87 
30.25 
28.84 

29! 71 


30.26 
80.35 
80.88 
29.25 
30.19 
80.16 


29.82 
39.48 

28148 
29.61 
29.24 


KewWied, ToMiB.(iJ-... 


NorUiAtlieboro.MasiB.., 


• For ohangaa in tlie lioura of obfieryaiion, see tables of thermometer for this month. 
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EAEOMETEB COBBECTED TO 3 



, OCTOBEB 1855. 



.,.„.™ 


Mean. Maitima. 


Minima. 


!A M 


2P M 


3P. M 


7A.M 


2 1\ M 


9 P. M, 


TA, M 


2 P. M. 


9 r, M, 


Obeibn, Ohio 


2^09 


29 07 


29.08 


29,34 


29.34 


29.37 


28.79 


28.74 


28,68 


Osirego, H Y 


29 22 


29 21 


29.21 


29.60 


29.64 


29.52 


28,72 


28.76 


28.92 


Oxford Mma 


29 59 


29 55 


29.57 


29.79 


29.74 


29.72 




29.28 


29.31 


Penn Tan, N Y 


2917 


2916 


29.18 


29.96 


29.42 


29.18 


28,65 


28.79 


28.92 


PerrysbTiTg Ohio 


29 36 






29.74 


29.70 


29.72 


29,07 


29.00 


28.94 


Philadelphia, Pa 


29 M5 


29 80 


29^84 


80.18 


30.16 


80.12 


29.45 


29.47 


29.48 


Pittshni^, Pa (Oaklanii 
Station ) 




















28 91 


28 88 


28.'sb' 


29.15 


29.12 


29.18 


'28,68' 


iJaVeo" 


28.62 


Pittsburg, Pa {MannB 
Hospital ) (1) 




















28 93 


28 92 


28!94 


29.18' 


29.'i9 


29.'i5' 


'28,'62' 


28.68 


■jisin" 


Pomfret, Conn 


28 86 


28 80 


28.84 


29.22 


29.22 


29.21 


28.48 




28.62 


PortlBwI Me ia)_ 


29 78 


29 86 


29.88 


30.50 


80.80 


80.10 


29,40 


29^84 


29.40 


PottsTille, Pa 


2917 


2914 


29.17 


29.66 


29.48 


29.46 


28,78 


28.80 




Prmoeton, MasB 


28 76 


28 74 


28.76 


29.19 


29.18 


29.16 


28.28 


28,28 


28.38 


ProTidenee, E I 


29 71 


39 68 


29.72 


30.16 


30.15 


30.11 


29.16 


29,17 


29.87 




3911 


29 05 


29.07 


29.46 


20.42 


29.89 




28.61 


28.61 


St MartrnH, C E 


29 68 


29 66 




30.15 


30,10 


30.03 


29.37 


29.23 


29.19 


Sag Harbor, N Y 


29 61 


29 59 


29.65 


80.06 


80.06 


80.07 


29.14 


29.17 


29.27 


St Louis, Mo 


29 62 


29 47 


29.47 


29.83 


28,78 


29.77 


29.13 


29.07 


29.15 


SavannaJi, Ga 


30 06 


30 00 


80.04 


80.81 


80,24 


80,29 


29,81 


29.70 


29.7-6 




80 01 


29 96 


80.02 


80.33 


30,28 




29,61 


29.60 


29.61 


Souamck, Mass (8) 


29 86 


29 77 


29.89 


80.17 


30.10 


80.00 


29,43 


29.41 


29.8] 


Sparta, &a 


29 44 


29 39 


29.43 


29.64 


29.53 


29.61 


29.25 


29.19 


29.22 


SpeaoertowD, JS Y 


29 37 


29 88 




29.81 


29.78 


29.71 


28.81 


29.00, 


29.06 


Spnngdale, Ky 


29 48 


29 39 


29!ll 


28,70 


29.59 


29.61 


39.18 


29.12 


29.14 


Steuben, Me 


29 98 


29% 


29.99 


30,37 


30.40 


80.42 


29.67 


29-44 


29.67 


Superior Wis 


29 81 


29 28 


29.30 


29.75 


29.68 


29.76 


28.85 


28.79 


28.90 


The Rook, Ga (*) 





















Upper Alton, HI 


29 50 


29 44 


'29.'46" 


'29.'8'6' 


29,76 


29.'7S 


'39!l3' 


29.11 


'2'9!r6" 


Urbima Ohio 


28 74 


28 72 


28.76 


28.98 


28,08 


29.90 


28.60 


28,48 


28.48 


WamngUin Fa. 


80 04 


30 05 


30.02 


30,27 


30.26 


30.24 


29.86 


29.86 


39.81 


Weatfield, Moa- 


29 84 


29 86 


29.86 


30.14 


80.06 


80.08 


29.65 


29.67 


20.75 




2918 


3916 


29.19 


29.62 


29.56 


29.53 


28.66 


28.76 




Worteetei Mas' 


29 41 


29 36 


29.40 


29.76 


29.78 


29.76 


28.88 


28.96 


29.'08 


Zaneeville, Ohio 


2912 


29 09 


29.12 


29.85 


29.31 


29.36 


28.87 : 28,82 | 28,85 ]| 


|l) Oba. taken at Sunriee 


9a. m. 3 r. n. and 9 r. ii. Mean atQ a. m. 28.95, Ma^. 29.23, Min. 28,01, 


(2) Not corrected for tB 




(B) Incompleto. 




(4) Mean for the month 


3.42, Mas. 29.55, Min. 29-30, oba. taken morn. 3 r. ti. and evening. 
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PAROMETEr CORRECTED TO S2» F. NOVEMBEB 1855 





Meaa. 


Mairiina. 


Minima. i 

li 


AM 


2 P.M. 


9 P.M. 


7A.M 


2 P.M. 


sr.M 


7A.M 


2 P.M. 


B P.M.I 


Ale ndna, ^ a 


80 la 


80.08 


30.12 


80.40 


80.48 


30.41 


29.60 


29.47 


29.51 


All SaintB & C 


3U05 


30.03 


80.05 


30.80 


30.29 


80.82 


29.71 


29.52 


29.50 


Amherst Mass 


981 


29 80 


29.80 


30.22 


80.18 


30.13 


29.16 


29.18 


29.15 


Ana Arbor M eli 


2910 


29 05 


29.08 


29.49 


29.36 


29.41 


28.56 


28.61 


28.60 


Annapolifl Md [1] 


3014 


30.00 


80.13 


30.43 


30.88 


80.42 


29.60 


29.45 


29.48 


Anl im Ala 


29 88 


20.85 


29.87 


29.57 


29.57 


29.61 


29.15 


29.00 


29.13 


Battle Greek Mieh 


29 07 


29.04 


29.07 


29.45 


29.30 


29.46 


28.59 




28.65 


Be If or 1 Pa 


919 


20.14 


29.15 


29.48 


29.46 


29 45 


28.68 


28.03 


28.68 


Belo I, W s 


29 20 


39.19 


29.20 


29.62 


29.47 


29.68 


28.78 


28.60 


28.73 


BUfiLweUslBUnd N T 


3012 


80.07 


30.09 


30.42 


80.86 


30.88 


29.49 


29.42 


29.41 


Bloomfield H J 


9 96 


29.91 


29.92 


80.26 


30.29 


30.33 


29.33 


20.26 


29.26 


Burlngton Vt 


2 6 


29.70 


29.69 


30.09 


SO. 06 


80.18 


29.01 


28.97 


20.08 


burlngtonN J (S) 


80 07 


80.07 


30.07 


80.30 


30.85 


30.85 


29.50 




29.50 


C-unUen, Ark 


59 85 


29.30 


29.29 


29.84 


29.76 


29.79 


28.76 


28.89 


28,60 


Comien 8 


29 92 


20.94 


29.94 


80.20 


80.17 


80.23 


29.60 


29.41 


29.46 


Canton N T 


9 47 


29.48 


29.45 


29.83 


29.88 


29.89 


28.76 


28.70 


28.88 


tarmel Me 


29 70 


20.68 


29.69 


30.15 


80.18 


80.19 


29.00 


28.98 


28.97 


Ledar Keys Fa. 


29 89 


29.88 


29.89 


80.07 


80.03 


30.05 


29-58 


29.69 


29.64 


Chapel Hill H (. 


29 54 


29.61 


29.58 


29.76 


29.74 


29.77 


29.18 


29.04 


29.00 


ChittleBton, 9 0^) 




















Lhestertown Md 


20 88 




29.88' 


80.09 


'soloe' 


30.07 




'20!28 


'29!23 


Cin nnttti Woodward H 




















lohool 


29 51 


20.5O' 


w'.&o 


29.'90' 


2'9.'90' 




29!05' 


29! 05' 


29.16 


rone id N K 


29 09 




29.68 


30.11 


80.06 


30:06 


29.08 


29.00 


29.00 


Deaf & Dumb iDBtN T 


80 06 


3o!oi 


80.03 


80.86 


30.29 


80.30 


20.45 


29.48 


29.39 


Detrol, Mcb 


"9 56 


29.58 


29.55 


29.95 


29.91 


29.88 


29.01 


29.08 


20.04 


Delaware College [4] 


29 85 


29.77 


29.78 


80.13 


30.n 


30.10 


29.31 


29.26 


29.26 


D b q e Iowa 


"9B2 


29.28 


29.81 


29.78 


29.68 


20.78 


38.78 


28.58 


28.74 


Frederick Md 


29 69 


29.64 


29.66 


39.93 


29.90 


29.90 


29.18 


39.06 


39.13 




29 32 


29.29 


29.32 


29.71 


29.67 


29.68 


28.85 


38.88 


38.97 


Glettyabui^ Pa. 


20 56 


29.60 


29.62 


20.83 


29.82 


29.80 


29.01 




28.90 


fllennwood Temi 


'0 61 


29.57 


29.59 


29.99 


29.87 


29.96 


29.26 


29,24 


29.87 1 


GratiYille Ohio 




28.99 


29.02 


29.40 




29.29 


28-52 


28.64 


28.61 


Harrsbnrg Pa 


29 85 


29.64 


29.85 


80.12 




80.10 


29.31 


20.47 


29.42 


H llBborough Ohio 


''8 91 


28.88 


28.91 


29.28 


20.21 


29.18 


28.48 


28.40 


28.53 




8012 


30.04 


30.30 


80.29 


30.31 


80.31 


29.79 


29.61 


29.87 


Jack on Oho [2] 


29 o6 


29.34 


29.33 


29.66 


29.69 


29.62 


28.87 


28.78 


28.02 


KevWeet Fa 
KdoiHU Fa 


29 64 
29 85 


29.67 
29.81 




29.74 
30.03 


29.80 
80.01 




29.49 
29.66 


29.50 
39.56 




'29!85' 


8a04' 


'29!63' 


Lm Pa 


20 96 


29.91 




80.22 


30.20 


30.23 


29.87 


20.28 


29.32 


Man heater 11! [6) 


28 82 


28.75 


28^77 


29.28 


29.16 


29.21 


28.32 


28.82 


28.40 


Mdnohester N H 


30 09 


80.11 


80.10 


80.48 


30.44 


80.46 


29.47 


20.61 


29.44 


M Uersburg Ky [5] 


29 21 


29.19 


29.28 


29.52 


29.52 


29.52 


28.88 


28.89 


29.08 


Mlton IncL 


29 06 


29.04 


29.07 


29.40 


29.84 


29.87 


28.58 


28.53 


28.73 


Milwauk e yi s 


2180 


29.80 


20.81 


29.T1 




29.70 




28.91 


28.90 


Montieal Ca 


29 87 


29,87 


29.89 


30.29 


80.28 


80.28 


29.13 


29,11 




MornBT He Pn [i] 


8018 


80.15 


80.12 


80.42 


30.42 


30.48 


29.60 


29.55 


29.52 


MuBcatine Iowa 


29 oO 


29.46 


29.48 




29.87 


29.89 


28.94 


28,94 


29.08 


1 Nantucket Maaa 
Newark N J 
New Eedt d Mass 


80 03 
3010 
20 96 


29.99 


80.08 
80.01 
29.95 


80.40 
80.87 
30.33 


30.35 


30.34 
30.35 
80.23 


29.87 
29.54 
29.25 


29.48 


29.40 
29.40 
29.28 


29.94 


30.'28' 


29.27 


Newhiu-jport Mbm 


30 07 


30.02 


30.04 


80.46 


80.86 


80.42 


29.34 


29.44 


20.85 


New Ham ny Ind. 


29 70 


29.67 


29.67 


30.18 


30.00 


80.01 


29.84 




39.39 


New Orleans La 


o)"l 


30.18 


80.22 


30.44 


30.86 


80.43 


29.95 


39.90 


29.96 


1 New "Weil I as[] 


OH 94 




28.88 


29.27 


29.20 


29.20 


28.51 


28.60 


28.48 


Norretown Pa 


8100 


29!94 


20.97 


30.28 


30.28 


80.28 


20.44 


29.83 


29.13 


OiObs takenatSunra 


iA > 2P.M.and9p.M.MeanatSunriB630.12Mia.30.34,Min.29.51.j 


(21 Not oorrecled for ter 


eplrature. 


(3) Mna. for the monUi 


30.39 Min. 29.68. 






[6] See notes on tables 


f thermometer for this moniJi 
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BAROMBTBE OOEREOTED TO 32" F,— NOVEMBER, 18£ 



™.o, .,„..,. 


Mean. 


Maxima. 


Minima, 


1A.il 


2P.M 


9P.M 


7A.M 


3P.M 


9P.M 


7A.M 


2P.M 


9 P.M. 


North Attleboro, Mass.. 


29.88 

29.18 
29.3B 

28.92 
29.58 
29.28 
39.41 
39.37 

29.04 

29.02 

29^94 
29.33 
28.83 
29.11 

29!51 
29.86 
30.10 

30.05 
39.47 
39.52 
29.44 
30.09 
39.30 


29.85 
29.13 
29.71 
29.32 

28.88 
29.B4 
29.28 
29.40 
29.93 

28.99 
28.95 
29.95 
29.27 
28.87 
29.06 
30.14 
29.47 
29.82 
30.05 

30.07 
39.42 
29.46 
29.43 
30.06 
29.26 


29.87 
39.15 


30.23 
29.50 
30.13 
29.72 

29!93 
29.60 

30.22 

29.35 

29.30 
29.33 
30.40 
29.62 
29.27 
29.50 
30.37 
29.92 
30.21 
30.29 
30.44 
30.38 
29.66 
29.84 
29.88 
30.59 
29.77 


30.19 
29.46 
30.14 
29.73 

29.27 
29.81 
29.65 
39.73 
30.20 

29.29 

29.35 
29.24 
30.40 
39.5B 
29.20 
29.44 
30.34 

3o!33 
30.30 
30.38 

29^64 
29.80 
29.79 
30.58 
29.71 


30.21 
29.46 


29.17 
29.48 
28.96 
28.91 

38.30 
39.35 
28.63 
28.94 
39.43 

28.50 

38.66 

29.'25 
28.76 
28.31 
38.67 
29.79 

29! 03 
29.76 
29.81 
29.39 
29.26 
38.87 
29.09 


29.20 
28.63 
39.08 
2B.87 

28.27 
39.32 
28.70 
28.90 
29.36 

28.46 
28.35 
29.30 
28.67 
28.22 
28.65 
29.70 
38.99 
29.02 
28.61 
39.46 
39.67 
25.05 
28.82 
29.00 
29.37 
28.63 


28.70 




Oswego, N.Y..- 

Ovid, Seneoft Coll. Inst 


29.30 

28.89 
29.B7 
29.27 
39.40 
39.94 

29.03 

39.01 
28.95 
29.95 
29.28 
38.87 
29.03 
30.15 
29.48 
29.S4 
30.09 
30.13 
30.17 
29.46 
29.49 
26.44 
30.05 
29.28 


29,72 

29.35 
29.87 
29.63 
39.73 
30.21 

39.25 

29.29 
29.25 
30.50 
29.68 
29.24 
29.50 
30.33 
29.92 
30.36 
30.36 
30.41 
30.24 
29.66 
29.85 
29.76 


3B.80 

28.36 
39.31 
28.70 

39.33 

28.61 

38.47 
28.34 
29.30 
39.69 
38.31 
28.59 
29.81 
39.13 
39.61 
29.68 
39.49 
30.09 
29.14 
28.79 
29.08 
29.40 
28.58 




PeBU Yan, N. y. (1) 

Penraburg, Ohio (1).... 


Pittsbnrg, Pa., (Oakland 


Pittsburg, Pa., (Marine 








Princeton, Mass 

Quasqaeton, Iowa, (4)... 

S6. AuguEtine, Fla. 

St. Louis, Mo 






Southwick, Maes. (4) 


Speucertown, N. T. 
















29.50 
30.00 
29.91 
29.33 
29.BI 
39.51 
29.21 


3o!oi 
29.90 
29.29 
29.B0 
29.51 


39.50 

29.92 
39.31 

29.52 
29.20 


29.89 
30.21 
30.20 
29.68 
39.90 
29.88 
29.58 


30.17 
30.12 
29.63 
39.90 

29.34 


29.93 
30.19 
30.16 
29.67 
29.36 
29.84 

■ ' 


29.06 
29.81 
29.62 
28.56 

28.44 


29.01 
29.80 
29.60 
28.63 
29.05 
28.92 
28.70 


39.16 
29.79 
29.64 
28.78 
29.15 
28.81 
28.78 


Warrington, Fla. (4) 


Willi amstown, Mass 

Woodward H. School,©. 








r2) Observations taken at Sunrise, 9 A. M., 3 P. M., and 8 P. M. Mean at 9 A. 11., 29.03 ; 

Max. 209; Min. 28.66. 
(31 Not corrected for temperature. 
(41 Incomplete. 
(5) Mean for tbe mouth, 39.40 ; Max. 29.00 ; liin. 29.30. Observations taken morning, 
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BAROMETER CORRECTED TO 32= F. DECEMBER 1855 



ir — 


Mean. 


Maxima. 


Minima, 


1 \ ft 


2P.M 


9P.M 


7A.M 


2P.M 


9P,M 


7A.M 


3P.M 


yp.ii. 


Aleiaiidiia T» 


3011 


80.07 


30.10 


30.68 


30.64 


30,58 


29.46 


29.15 


sgT^r 


Ml 9a utu, S C 


30 09 


30.05 


30.07 


30.56 


39.57 


80.52 


29.67 


29.46 


29.54 


Amberst, Mais 


20 82 


29.80 


29,88 


30.88 


30.87 


30.86 


28.85 


28.96 


28 64 


Ann Arbor Mioli CH 


29 00 


■2a 99 


29.00 


29.49 


29.87 


29.45 


27.97 


27.96 


28.81 


Auburc, Ala 


29 4' 


29.33 


29.41 


39.75 


29.78 


29.77 


29.02 


29.02 


29.16 


Battle Creek Mieh 


29 08 


29.04 


29.05 


29.62 


39.46 


29.44 


28.02 


28.01 


28.25 


Bdoit WiB 


29 "0 


29.17 


29.21 


39.69 


29.62 


29.61 


28.29 


28.59 


28.29 


BloomSeld N J C^i 


29 92 


29.87 


29.90 


80.89 


80.40 


80.40 


29.15 


29,04 


28.S9 


Bnrimgton, VI 


29 66 


29.84 


39.66 


30.30 


30.14 


30.21 


28.61 


28.71 


28.56 


BTU-lm-toii N J (3) 


80 04 


30.06 


80.01 


80.50 


30.54 


80.64 


29.30 


29.20 


29.10 


Ciimden 3 C 


29 69 


39.94 


39.9T 


30.47 


30.44 


30,42 


29,61 


29.33 


29.47 


Canton N Y 


29 87 


29.86 


29.39 


29.87 


29.90 


29.94 


28.33 


28.61 


28.83 


CmomnQt Woodw H S 


9 84 


39.30 


29.82 


29.84 


29.81 


29.77 


28.66 


28.53 




Camel, Me 


29 66 


29.66 


29.84 


80.19 


30.11 


89.10 


28.62 


28.76 




Cedar Keys, Fa. 


"9 94 


29.92 


29.98 


30.30 


30.28 


30,29 


28.91 


28.95 


28.95 


Chapel Hill N C 


29 64 


29.51 


29.63 


30.07 


30.04 


29.95 


39.08 


28.83 


28.96 
























29 8i 


29.81 


29.'a3 


30.86 


30.33 


80.29 


29.22 


28,'90 


E'oe" 


Cmoiomitd Ohio (6| 
Concord N H 


29 66 


















29.64 


29.'65' 


'80.17 


sbii's 


'saie 


'^!68* 


'28.'88 


ia'e's' 


Oa liile D okinaoQ Coll 
Pa 


29 29 


















29.'21 


29.24 


29.69 


29V75 


29.71 


28.59 


'me 


28.'80" 


Detroit, Mich 


29 52 


29.49 


29.52 


80.08 


80.04 


29.90 


28.47 


2&41 


28.73 


Dabuque Iowa 


29 88 


29.83 


29.34 


29.94 


29.81 


29.82 


28.54 


28.58 


28.26 


Fiedeiiok Md 


29 ,0 


29.64 


29.67 


80.85 


30.29 


80.19 


29.01 


28.61 


28.80 


Germantoma, Ohio 


29 32 


29.28 


29.32 


29.86 


29.77 


29,83 


28.32 


28.67 


28.71 


Gettystiurg Pa 


29 51 


29.47 


29.49 


80.06 


30-01 


29.94 


28.84 


28.47 


28.62 


Gleanwooil Tann 


20 64 


29.60 


29.62 


30.02 


29.96 


30.01 


29.04 


29.19 


29.37 


GranviU Ohio 


28 98 




28.96 


29.44 


29.40 


29.45 


27.99 


28.10 


28.02 




29 82 






80.35 


30.82 


80.81 


29.11 




28.87 


Hillaborongh Oh o 


28 89 


28^87 


28:89 


29.41 


29.33 


29.40 


27.91 


28;i2 


28.36 


JacisonvUe Fa 


30 24 


S0.15 


30.21 


30.56 


30.68 


30.67 


29.96 


29.81 


29.83 


key West Fa 
Lma Pa 


29 li 

29 92 


29.76 




29.94 
30,48 


29,96 
30.44 




29.60 
29.27 


29.61 
29.01 




29.9l' 


'30.'42" 


'28.'92' 


Man heater 111 P) 


28 87 


28!79 


28.80 


29.31 


29.18 


29.21 




28.39 


27.91 




29 98 


29.91 


29.94 


80.34 


30.82 


30.88 


29.08 


29.18 


29.84 


MillerEbmg Ky 


29 21 


29.33 


29.24 


29.53 


29.54 


29.48 


28.88 


28.49 


28.73 


Milton, Ind 


29 05 


29.08 


29.09 


29.51 


29.42 


29.42 


28.08 


28.28 


28.87 


MilwauLie Wis 


29 27 




29.80 


29-77 


29.70 


29.68 


28.25 


28.60 


28.43 


Montreal fla 


29 88 


29.79 


29.82 


80.33 


30.84 


30.38 


28.71 


28.91 


28.78 


MomsTille Pa (3) 


8016 


30.13 


30.15 


30.65 


30.65 


30.65 


29.45 


29.85 


29.20 


Mnsoatne Iowa 


29 66 


29.49 


29.63 


80.04 


29.98 




28.77 


28.86 


28.56 


N York Deaf &DnmbIns( 


30 02 




30.01 


30.47 


80.46 


30.49 


29.25 


29.16 


29.08 1 


Nnotuoket Mass 


80 01 


29!96 


29.97 


30.54 


80.47 


30.49 


29.26 


29.37 


29.11 1 


N walk -^ J (1) 


30 08 




30.03 














New Fedfocd, Masa 




29.90' 


29.91 


80.47 


80,89 


30.39 


'29.'68" 


29.'22' 




N wburyport, Mass. 


30 02 


30.00 


30.02 


30.55 


30.49 


80.53 




29.20 


28.'92 


NewHaiMony lad 


29 73 


29.69 


29.72 


80.20 


30.16 


30.22 


29.02 


29.22 


28.91 


Hew Orleans La. 


30 28 


30.25 


30.28 


30.63 


30.61 


80.66 


29.96 


29.98 


30.00 


New Wed TesosSJ 


2-5 10 


29.00 


29.01 


29.55 


29.49 


29.60 


28.70 


28.68 


28.64 


NomBtown Pa 


30 04 


30.01 


80.04 


80.55 


30.62 


30.48 


29.27 


29.89 


29.45 1 


North Attteboro Mass 


29 83 


29.81 


29.84 


30.37 


30.32 


30.36 


28.96 


29.08 


28.76 


Ovid Seneca Coll Inst 




















NT 


'>Sb5 




2^84" 


29.29' 


29.27' 


'29'."26" 


28,'67' 


27.'89* 


■27'.9i" 


Oberlm Ohio 


2911 


29.10 29.10 1 


39.70 


29.57 


29.63 


28.02 


28,10 


28.81 


Osweg N Y 


9 9 29.29 [ 29.29 | 


29.80 


29.81 


29.85 


28.41 


28.24 


28.28 


(l) Inoompleta. 


1] 


(2) Sec notes on tahles o 

(3) Not corrected for t«ii 






1 Jb) Mas. for the month 


. 39.71. 


0.15 Mm. 28.38. ! 



„Googlc 



IJAROMETEa COEEECTED TO 32° F. DECEMBER 1855, 



.„.,„.„„.. 


Mean. 


Ma3cima. 




7A.M 


2P.M 


9P. M 


7A.M 


2P.M 


9P. M, 


7A.M 


2 P.M. 


9 P.M. 




29 66 


29(12 


29fia 


30 01 


30 41 


80 12 


2910 


29 19 


,^9 13 


Penn Yin N Y 


,W W 


«9 2-l 


29 22 


ffl6ft 


?9 74 


29 70 




28 31 


28 18 




29 93 


20 10 


29 92 


30 44 


30-44 


30 38 




29 B6 


^8 98 




29 40 


29 gS 


'i\>i2 


29 SB 


29 91 


29 90 


28 91 


28 34 


28 89 


Pittsbnig Pa (OaMana 




















Station ) 


28 96 




28 94 






29 48 




27 94 


2816 


Pittabnrg Pa {Manne 




















Hospital ) a) 














2815 








28 90 


28 m 


28 90 


J9.1ft 


29 85 


29 34 


2812 


28 23 


27 95 


Poitland, Me 


^OHS 


159 8?! 


29 86 


80 «6 


80 84 


20 80 


28 81 


^9(11 


2910 


PottsnUe Pa 


29 29 


29 22 


29 26 


29 81 


29 77 


29 70 




28 22 


28 40 




28 80 


28 80 


2H 8(1 


29 30 


29 31 


29 29 


27 91 


28 10 


27 76 




WWi 


29 79 


'Msa 


rfO 33 


30 31 


30 32 


28 94 


29 10 


29 38 


Quaeiiueton Iowa 


2911 


moa 


2J10 


2d 59 


29 58 


29 61 


28 41 


38 31 


27 98 




2B.7e 


29.76 


29.78 


30.24 


80.28 


30.28 




29.07 


















28.87 
28.69 






St, Martins, C.E 


OT.m 


29.80 


2B.ao 


80.30 


30.28 


80.30 


28.82 


28.74 






















Sniithaoniim Inst , 


80.14 


30.08 


80.10 


30.74 


30.68 


30.00 


29.48 


29.07 


39.18 


SoathHlok, Mass. (2) 




















29.49 


29.48 


29.50 


29.90 


29.80 


29.86 




29.04 


29.16 




29.46 


119 41 


29.44 


m94 


110W1 


Wflfi 




RftRS 


28.35 




29.47 


29.44 


29.47 


29.98 


29.88 


29.92 


28.58 


28.90 


29.01 






















Soperior, Wis , 


29.85 


29.32 


29.34 


29.85 


29.77 


29.78 


28.63 


28.00 


28.70 
























29.48 


29.48 


29.49 


29.97 


29.79 


29.87 


28.74 


28 98 


28,60 






30.11 


30.11 


80-09 


80.46 


30.48 


30.44 






29.79 




29.89 


2B.88 
29.23 


ii9.91 
29.26 


30.26 
29.76 


80.26 
29.80 


80.80 
29,76 


29.49 
^8.35 


29.62 
28,47 


29.42 
28.20 


WiUiamstowa, Mobs 




29.48 


29.47 


29.47 


80.24 


29.98 


29.93 






28.95 










a)ObB. token at SunriB 


, 9a. m,3p.M.and9p.H.Meaiiat9A.M. 29.01, Max. 29.65. Min. 28,06. 


m Incomplete. 




(S) Mean for the month 


29-46 Mai. 29.70 Min. 29.00, obs. taken morniiig 3 p. m. and eTening, 



„Googlc 



TEEKMOMETEB JANUARY 185G. 





Mean. 




M,„i™. 






P M. 


P M 


1 


PM 


PM 




i.M 


P. M 


P.M. 


maenday. II 


lA J 




Mean 




Meoa 


















temp. 










temp. 


AleiandMo Va 


3113 


89.83 


MM 


48 


58 


46 




50:6^ 


"18 


"m 


~20 


"31 


■23:6r 


AH mtB S 


48 56 


66.00 


47.55 


61 


71 


69 


21 


66.e7 




42 


31 


27 


85.38 


Amhe si, Mosa 


24 76 


1.63 


26..77 


51 


48 


42 




41.88 


n 


18 


11 


14 


11.90 


Angelina, N Y 


20 84 


80.90 


24.82 


50 


48 


46 


6 


40.00 





16 


S 




10.50 


Ann Arbor Miol. 




























Ann Acbor Mioh 


>'2 00 


80.00 


26.10 


48 


60 


60 


1 


56.00 


-1 


10 


-1 


f. 


"4.67" 


(WaabeU) 
Areola, OIuo 


2 15 


27.'95 


24.'84 


51 


68 




"e 


56.00 


■"i 




"-2 


28 


"5.30" 


7 03 


88.46 


29.65 


44 


64 


64 


6 


48.67 


6 


IS 


10 




18 33 


ABhland Ta 


80 85 


42.42 


84.26 


58 


66 


68 


« 


59.00 


10 


22 


18 


80 


17.00 


Athens 111 


22 97 


85.65 


26.58 


57 


66 


61 




59.67 


-11 


il 


3 


22 


8.33 


Auburn Ala. 


4184 


66.00 


46.55 




78 


64 


8 


64.00 


17 


84 


27 


80 


26.67 


AugMt, m 


2 00 


88.09 


25.80 




65 


60 


2 


60.00 


-13 




2 


22 


2.00 


Aust n TeixaE 


40 74 


S0.18 


47,26 


64 


81 


62 


2 


64.33 


16 


32 


23 


80 


26 67 


IMdmnSTdle N Y 


-519 


^9.26 


25.25 


47 


45 




7 


42.00 


2 


10 




14 


6.67 


Ballardsv Ua Ky 


80 64 


8.26 


88.52 


68 


64 




6 


61.33 




16 


13 




18.00 


Bat le Creel. M oh 


22 9 


81.58 


23.55 


60 


60 




7 


52.67 




10 





23 


e.33 


Bedford Pa 


25 8S 


34.54 


27.59 


48 


65 


43 


12 


43.80 




20 


13 


30 


16.88 


Belo t, -W a 


18 41 




21.58 


47 


57 


64 




61.67 


-11 


6 


-4 


28 


-2.33 


BcTerly N T 


27 62 


38!06 


29.45 


50 


47 


44 


7 


42.00 


13 


16 


16 


14 


14.67 


Bladensbiirg Md.{l 


3103 


40.29 


35.17 


48 


60 


56 


17 


41.50 


18 


20 


22 


81 


23.83 


Bloomfield N J 


2-5 37 


o6.72 


30.60 


58 


52 


48 


7 


44.16 


14 


17 


15 


14 


16.17 


Boston, Mass 


■'6 68 


S6.42 


29.68 


66 


56 


49 


7 


45.67 


13 


20 


10 


14 


14.33 


Brioidon, Vt 


"2 91 


9.67 


24.80 


44 


50 


40 


29 


48.00 





4 





14 


1.80 


BarlmEton Vt 


''3 03 


"9 83 


22.87 


46 


49 


40 


7 


43.38 


-6 


6 


-2 


14 


0.67 


Burlington N J 


80 71 


37 71 


81.77 


51 


65 


48 


7 


48.83 


18 


24 


16 


14 


21,83 


Camden, b C 


37 64 


64 90 


43.71 


66 


70 


63 


21 


60.38 


18 


40 


26 


31 


29.67 ! 


Canton N Y 


2013 


2 86 


22.S6 


52 


4S 


46 


7 


48,00 


-16 


-6 




14 


-6.67 1 


Carmel Me 


16 89 




21.62 


36 


49 


46 


29 


40.00 


-6 


-2 


-10 


14 


-3.33 


Casletoa "Vt 


"8 00 


32 41 


24.46 


62 


56 


42 


29 


46.00 


2 






14 


1.88 


Cedar Keya Fo, 


58 6 


6123 


57.84 


65 


74 


68 


21 


66.00 


86 


42 


43 


31 


40.67 


Ceresco W s 


14 68 


20 64 


16.14 


51 


56 


52 


2 


89.00 


-14 


-10 


-11 


13 


-9.83 


Chapel Hill N G 


36 26 


49 52 


40.58 


50 


70 


60 


7 


58.67 


19 


88 


22 




28.00 


Charleston S 


46 2- 


5 96 


50.19 


60 


69 


60 


7 






42 


84 


81 




Cmoinnati Oh o (2) 


32 03 


40 81 


86.42 


57 


64 




6 


60.'67 


13 


28 


17 


30 


18.38 


Colombna Mias (8) 








64 


72 


66 






16 


32 


25 







Coneord N H 


2013 


918 


23!94 


44 


48 


42 


22 


40.00 


2 


12 


2 


14 


"aoo 


Cooper Mich 


2416 


29 64 


25.16 


62 


60 


63 


8 


64.67 


4 


18 


2 




8.38 


Crohtonfl Store Vtt 


39 80 


46 80 


48.79 


58 


67 




21 


59,00 




82 


33 


31 


31.33 


Dantille Ky 


86 62 


40 97 


89.81 


67 




63 


6 


68.00 


18 


24 


18 




19.00 


Deaf & Dumb lust. 




























SY 


"9 45 


84 40 


80.'n 


51 


46 


44 


"7 


42!r6 


"is 


"is 


17 


i'i 


ie'.so" 


Detro t, Mich 


25 81 


3129 


27.84 


52 


58 




6 


56.00 


4 


17 


6 


23 


8.67 


Dubuque loira 


2120 


2 96 


28.40 


54. 


60 




2 


57.00 


-6 


-2 


-2 


18 


-2.67 


Eaeton Pa ( ) 


22 68 


3" 84 


29.82 


87 


44 


40 


18 


37 00 


4 


17 


16 


14 


14,67 


Exeter H H 


20 87 


8019 


24.26 


42 


47 


46 




40.67 


4 


6 


2 


1 


14.38 


Pimt, Mioh 


20 70 


30 30 


23.10 


46 


68 


54 


6 


52,67 


4 


13 


1 






Fort Madison, 




















...„ 








Iowa 6) 


2182 


8' 66 


26!87 


56 


66 


61 




61.00 


-10 






22 


2.67 


Frederick Cty Md 


29 95 


3718 




47 


56 


46 


7 


48.23 


17 


28 


21 


31 


21.93 


Frjeburg Me (b) 


















-12 





-9 


14 


-3.50 


Gallipol B, Oh o„ 


30 71 


48 58 


36.50 


65 


64 


58 


"e 


58.67 


7 


23 


13 


30 


17.00 


Gardner Me 


2194 


29 29 


24.19 


45 


49 


47 




42.00 


-10 


8 





14 


4.00 


Getmantown Ohio 


2615 


85 87 


29.80 


67 


61 


61 


6 


69.90 


5 


12 


10 


22 


10.40 


Gettyebirg Pa 


"7 )3 


34 35 


28.74 


46 


65 


48 


7 


49.67 


9 


22 


15 


31 


19.00 


Glenwood Tenn 


36 00 


45 32 


88.69 62 


66 


65 


6 


64.40 


9 20 


14 .SO 


16.00 


(1) Incomplete. l^ Obs. taken at 6 a. M. I p n, and 9 P. M. j 


(3) Mean, for the month 48.18 


(1) Obs. taken at ^ a. n. 12 m. 5 r. M. No oba. from the 2nd. to the Eeventh inoluaiye. 


[6)0bs. taken at 6 A. M. 12 M. and 7 p. m. 
(B) lucomplete, coldest day only givea, 



„Googlc 



THEBMOMETEE JAHDAKY 1835. 



■ 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


a.'h 


P M 


pV 


Jm 


PM 


PJU 


W.on..td., 


AM 


e\ 


v\ 


C^,»^d>.y. II 


Date 


Mean 






















temp. 




^10 






temp. 


GoaTeraeur, N. Y, 


21.90 


2SM 


2iM 


47 


52' 


"40 


"T 


46.88 


'^6 


'.lie 


"u 


-8.67 


GrancI Rapids, MiEh 


23.81 


31.58 


25.84 


62 


61 


68 


2 


53.33 


8 


10 


6 


13 


13.33 


GranYiUe, OMo 


28.48 


35.48 


82.06 


56 


63 


67 


6 


57.83 




15 


18 


22 


18.67 


Green Springs, Ala. 


40.42 


56.81 


46.16 


62 


73 


63 


30 


63.67 


16 


32 


26 


29 


26.83 


Great Falla, N. H... 


21.13 


32.25 


24.06 


44 


46 


46 


29 


41.00 


8 


6 





14 


8.83 




28.90 




29.86 


51 




53 




60.00 


9 




15 




12.00 


Hamsbnrg,Pa 


29.44 


84.38 


81.69 


89 


43 


41 


4 


41.00 


19 


36 


22 


11 


28.88 


Hillsborougli, Ohio. 


27.48 


36.46 


30.84 


51 


61 


58 




56.83 




16 


8 


80 


11.50 


JaokEou, Ohio 


28.61 


41.16 


31.45 


55 


65 


58 




68.67 


8 


17 


8 




18,33 


JacksonTillo, Fa... 


50.S2 


62.67 


62.94 




74 


65 


21 






40 


36 


31 


37,00 


Jajiesrille, Wia 


15.82 


26.38 


18,58 


48 


56 


54 


2 


50^33 


-14 


_6 


-8 




-6.00 


Keotuk, Iowa 


32.77 


34.83 


24.87 




66 


60 


2 


60.67 


-6 


'8 


2 


22 


4,67 


Key West, Fa 


64.10 


69.64 




71 


76 




21 


73.00 


52 


59 






66.60 


Knox Hill, Fa. (s;... 


42.11 


58.83 


46!71 


S6 


78 


61 


26 


62.67 


26 


39 


34 


29 


33.33 


Knoxville, Temi 


84,50 


45.68 


38.52 


61 


64 


58 


6 


57.10 


13 


24 


19 


29 


21.88 


m Grange, Ga. IB).. 


39.06 


63.74 


50.81 


60 


78 




7 


61.38 


15 


30 


27 




35.00 


lewishorg, Va 


88.08 


48.10 




64 


60 


53 


7 


60.67 


16 


28 


19 


80 


22.33 


Lima, Pa 


80.25 


86.13 


81.0! 


43 


61 


47 


7 


50.10 


12 


32 


17 


14 


20.60 


Lodi, N.Y 


24.23 


29.45 


24,16 


46 


46 


39 


4 




4 


12 


10 


14 


9.33 


Loniloniieny, N. H. 


20.87 


80.84 


24.61 


47 


48 


47 






5 


17 


1 


14 


9.00 


LowrillB, N. T. (*>. 


32.S2 


29.87 


63,45 


44 


50 


40 


7 


42.83 


-8 


-1 


6 


14 


-1.00 


Madison, Ind , 


30.60 


88.21 


88.82 


56 


61 


61 




59.50 


10 


19 


12 


30 


14.16 


ManoJieEter, N. H.. 


21.00 


31,54 


27.48 


61 


51 


46 


22 


44.83 


4 


15 




14 


9.00 




24.54 


34.35 


28.10 


56 


68 


60 


2 


59,00 


-4 


10 


4 


22 


5.00 


Marietta, Ohio 


28.94 


89.52 


32,45 


58 




56 


6 


56.33 


11 


16 


14 


28 


15.67 


Mendon, Maaa 


28.46 


31.52 


29.37 


40 


56 


52 


7 


46.67 


12 


14 


10 


11 


12.67 


MiUersburg, Ky..... 


31.06 


39.50 


86.28 


54 


61 


59 


6 


58,00 


10 


18 


16. 


SO 


15.00 


Milton, Ind 


27.77 
19.23 


85.03 
27.00 


32,05 
21,58 


54 
51 


59 
55 


59 
53 


6 


57,60 
51.88 



-10 


12 


5 


22 
28 


8.16 
-8.00 




MoBToa, Mich. 


22.52 


29.68 


25,94 


48 


56 


48 


6 


60.67 


-4 


12 


4 


28 


6.67 




37.18 


45.60 


42.77 


46 




66 


7 


53.00 


30 






2 


86.67 




28.87 


86.52 


30.26 


49 


61 


48 


7 


49.00 


12 


28 


17 


26 


3100 


Moss Groye, Pa 


23.64 


30.90 


26.87 










49.33 




14 


8 


28 


9.83 


Mount Vernon, Oliio 


26,18 


86.33 


81.03 


50 


68 


56 


6 


54.67 


4 


15 


8 


24 


11.00 




20.16 


29.97 


22,58 


54 


64 


60 


2 


59.83 


-28 


2 


-11 


22 


-4.67 


Kantuoket, Mass 


85.85 


39.48 


36.61 


50 


58 


48 


7 


49.50 


23 


23 


18 


14 


81.88 


Newark, N. J. (8;..., 














18 


43.62 








14 


18.00 


Newark, Ohio, (7)... 


19.12 


3L94 


22!7e 


89 


49 




20 


86.00 


"s 


18 


12 


22 


16.00 


New Bedford, Mass, 


28.68 


36.50 


31.08 


47 


54 


48 


7 


49.00 


13 


17 


10 


14 


14.80 


Newbury port, Maes. 


28.81 


88.78 


30.80 


60 


62 


52 


22 


47,67 


18 


13 


7 


14 


11.50 


New Harmony, Ind.. 


80.61 


40.29 


34.63 


58 


65 


57 


2 


57,33 




20 


11 


22 


16.88 


Hew Lisbon, OMo.. 


26.81 


32.55 


27.90 


59 


60 


50 


12 


48.00 


4 


10 


10 


34 


11.00 


New Orleans, La.... 


50.84 


60.29 


54,39 


66 


78 


67 


6 


68.33 


29 


37 


87 


30 


84,83 


Hew Wied, Teias... 


14.90 


62.10 


48.94 


67 


83 


68 


20 


65.88 


20 


89 


80 


30 


30,67 


Norriatown, Pa 


29,60 


86.58 


30,62 


41 


46 


41 


13 


40.10 


14 


25 


30 




22.00 


Horth AtUeboro,... 




























Mass 


25.88 
24.47 


88.40 


28.66 


65 
55 


63 
61 


52 
59 


"i 


46.'26 
58.00 


10 

-2 


"is 

13 


"io 

3 


i'i 


'18.O0' 
7.00 


Norwalfe, Ohio, IS)._ 


Oberiin, Ohio 


26.70 


83.63 


29.08 


52 


58 


57 




55.67 


4 


20 


8 




11.00 


Oldtown, Me. |9) 


20.43 


27.05 


24.05 


40 


47 


42 


22 


40.00 


8 




4 




8.00 


Oswego, N. Y. (10). 


26.00 


81.42 


23,77 


49 


47 


47 


4 


46.00 


4 




9 


14 




Ottawa, 111 


21,81 
38.42 
15.85 
25,48 


29.82 
49,55 
38.19 
31.74 


24.16 
48.26 
18.77 
26.81 


52 
62 
53 
49 


63 
67 
61 
47 


5G 
63 
59 
40 


2 
6 
2 

4 


56.67 
62.70 
57.67 
42,67 


-8 
11 

-8 

6 


26 

19 



18 
-4 
10 


32 
30 
21 
14 


1.33 
17.00 

1.00 
12.00 


Oitord, Miss 


Pello, Iowa 


Pami Yfto, N. YPi). 


(1) Obs. taken at 9 a. m. and 9 p. m. W Por the last 18 days of the month only. 


(3) Obs. taken at Saorise, Noon and Sunset (WOba. taken at 7 a. m. Hoon and 9 p. m. 


(5) For the first 11 days of the month only. WObs, taken at 7 a. m. and 5 p. u. Mean for 


the month. 32.46, Mas. 54.75, Min 13. (T)For the last 18 days of the month only. 


(8) Hours of ohaeriation not unifoim. 0) For the last 22 days of the month only. 


|loi Obg. taken at 6 a. m. Noon and 6 v. H. 0-V Obs. taken at Sunrise, 2 p. jt. and Sunset. 
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„„„„„».. 


Mecm. 


Maxima. 


Minima. 


iV 


.,^M. 


P.V 


44 
56 


45 
69 


46 
65 


W^me^day 


A.M 


P. M 


p.\ 


CoMMtl.y 1 




l^mp. 




le^p 


i-ecry, Me 


2r86 
26.48 


2aTo 

85.39 


27716 
29,68 


T 


42.67 
63.33 





~8 
10 


"~ 


u 

33 


6 33 
8 88 


Perrjsburg, OMoU 


PMliMlelphia,Pa.... 
rittabu.^,Pa.<Oalt. 


82.00 


87.10 


88.90 


45 


62 


50 


7 


62.88 


17 


22 


21 


14 


2133 


'27.'61 


m'.-ii 


3'6!23 


56 


56 


67 


16 


5o!o0 


'"i 


"is 


"is 


28 


14 33 


ritteburg, ParfMa- 


rineHospitiiJ,)«). 


sisa 


85.'o6 


84!8i 


63 


53 


52 


"e 


49.'50 


20 


ai 


19 


si 


19 50 


Platterille, Wis 


18.26 


30.26 


21.00 


54 


62 


60 


2 


57.67 


-10 




-12 


13 


-8 67 


PooopBon, Pa 


29.50 


37.00 


30,90 


44 


61 


43 


7 


49.00 


9 


23 


21 


25 


20 67 


Porafret, Conn 


25.16 


82.00 




46 


54 


49 


7 


47.88 


11 


11 


8 


14 


10 00 


PottsTille, Pa. 


25.77 


88,00 


28.19 


48 


56 


42 


7 


46.67 


11 


17 


18 


14 


15 83 


Poultnej, Iowa 


16.32 


27.80 


21.46 


52 


58 


68 


2 


56.67 


-11 


-4 


-4 


13 


-6 33 


Prmccton, Maaa 


28.17 


27.67 


28.89 


48 


48 


46 


7 


44.50 


7 


8 


5 


14 


6 67 


Proridenoe, E I (3 


26 50 


35 00 


28 40 


46 


54 


47 


7 


44 31 


12 


16 


10 


14 


12 67 


Quasqucton loira. 


17 7! 


2517 


2107 


57 




59 




57 00 


-R 


6 


1 


22 


-0 30 


Randolph, Pa 


2319 


30 42 


25 00 


47 


54 


46 


6 


46 00 


2 


12 


8 


24 


10 83 


Richmond, Maea 


26 35 


80 5j 


26 42 


48 


48 


40 




48 83 


10 


8 




14 


800 


baoramonto, Cal 




























(Logan) (t) 




























Sacrimento, Cal 




























(Hiteh) (5) 














25 


63 25 








6 


34 26 


Sag Harbor, N Y 


310b 


39 56 


82 81 


68 


59 


60 


7 


52 00 


17 


18 


18 


14 


16 00 


St. James, Mich 


20.00 


29.26 


22.70 


50 


68 


51 


8 


60.83 




5 


1 


13 


4 67 


St Johnebnry, Vt. 


19.94 


27.76 


28.94 


45 


50 


42 


29 


45.00 


-4 


.-8 


-1 


14 


-2 33 


St. Joseph, Mich... 


-8.62 


8.89 


2.80 


34 


32 


21 


16 


20.33 


-34 


-15 


-21 


4 


-19 00 


St, Louia, Mo 


29.84 


38.78 


83.34 


60 


65 


60 


6 


47.67 


8 


14 


10 




1180 


St. MarHns, C. E... 


15.10 


23.19 


17.71 


87 


38 




7 


36.67 


-16 




-9 


14 


-1100 


Sahnon Falls, N. H. 


24.11 


32.40 


26.02 


44 


46 


44 


29 


41.33 






6 


14 


6 50 


Savamiah, Ga. 


44.78 


68.14 


49.97 


59 


69 


64 


18 


62.20 


26 


40 


84 


30 


85 90 


Say brook, Conn 


29-68 


34.39 


80.32 


49 


48 


46 


7 


45.83 


16 


16 


15 




15 88 


SohellmanHiill,Md. 


28.48 


38 '68 


80.78 


50 


58 


49 


7 


62.38 


18 


26 


15 


27 


20 00 


Smithfield, Va. (61., 














14 


26.25 








20 


64 00 




si.'ss 


si'm 


86.78 


47 


67 


57 


7 


51.00 


20 


26 




26 


26 00 


SmitlniUe, N. Y 


23.71 


29.71 


24,19 


61 


48 


46 


6 


48.67 


^ 


10 


8 


14 




Sparta, Ga. 


gS.23 


54.61 


45.16 


60 


74 


61 


7 


63.67 


20 


33 


26 


22 


27 67 


Spenoertflvm, N. Y, 


24.87 


30.77 


25.55 


51 


46 


38 


7 


41.83 


5 


8 


12 


14 




Springdale, Ky 


80.42 


41.16 


37.89 


59 


65 


64 




62.83 


10 


18 


16 




16 17 


Springfield, Mass.., 


25.00 


33.10 




62 


50 


38 


29 


42.88 




12 


8 


14 


9 38 


Steuben, Me 


21.00 


26.06 


26.58 


43 


47 


46 


22 


43.00 


I 


10 


1 


14 




The Rook, Ga, <?)... 


Thorabury, N. C... 


35.'06 


49,'70 


80.'98 


61 




64 


21 


60.13 






25 


81 


39 60 


Tuscaloosa, Ala 


41.60 


55.07 


46.21 


64 


70 


64 




66.00 


18 


32 


26 


30 


26 07 


Upper Alton, 11].... 


27.16 


86.89 


80.96 


63 


65 


60 




59.67 


6 


16 


9 


22 


10 OO 


■Wimpsville, N. Y. 


24.04 


32.55 


25.71 


48 


60 


40 


7 


42.00 


1 


16 


6 


14 


33 


Warrington, Fa 


60.16 


61.10 


68.68 


68 


76 


66 




67.33 


28 


40 


42 


80 


37 33 


Weatfield, Mass 


24.84 


30.36 


26.42 


47 


42 


88 


22 


38.67 


10 


11 


11 


14 


10 67 


W. Haverford, Pa,. 


30.16 


87.19 




44 


62 




7 


53.00 


14 


22 




14 


21 OO 


White MarsJi Island 


44.00 


56.97 


48.80 


58 


69 




13 


61.67 


25 


40 


82 


31 


35 33 




23.19 


29.48 


25.10 


51 


52 


44 


7 


48.20 


7 


9 




14 


8 23 


Winchester, Ta 


29.25 


41.82 


82.03 


46 


58 


48 


4 


48,67 


14 




16 


80 


2167 


Woodward H, S. 0. 


26.66 


40.06 


34.10 


56 


66 






68.00 


9 


16 


14 


22 


15 33 


Worcester, MaSB;... 


2155 


31.23 


27.10 


53 


49 


43 


29 


41.38 


11 


14 


11 


14 


12 33 


Zanesviile, OHo-.. 


27.06 


37.42 80.42 


50 


64 


57 


6 60.67 


8 


17 


10 30 


15 UO 


(1) Oba. taken at Ta. m. 1 p. h. and 9 p.m. 








|2) Obs. taken at Sunrise, 3 r. m. and 9 p, ra. Mean at 9 a. h. 32 


54, Mai. 


4.Min. 1 




(3! Obs, taken at Sunrise, 1 p, si. and 10 p. m. 








(4) Mean for the month 43,71, Mas. 67. Min. 27. 








(siMeanforttiomonili 44.74, obs. taken at Sunrise, Soon, Suns 


tandlOE 






(6) Moan for the month 40.22, Mai. 66, Min. ID. 








1 (T| Mean for ti.e month 45.55 Max. 66, Min. 25. Obs. taken mo 


ming, 8p 


M.ande 


veiling. 
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f^ 


Mean. 




Minima. 


A.V 


,;.. 


P.V 


i 


A 


,i 




A,. M. 


.\.\.\ 


Cold..t i.j. 11 


Uatc 


Semp. 


To 

27 
6 
6 

"e 

6 
26 
26 
26 
26 

6 
7 
25 
6 
7 
6 
6 

6 
7 
27 
7 
6 
6 

26 

27 

"e 

7 

26 
6 

25 
6 
6 

25 
7 

26 
6 

25 

7 

5 
6 
26 


temp. 1 


Ail Saints, 8. C 

! Amhorat, Mass 

j Angelioa, N. Y 

Ann Arbor, Midi.. 


22.18 
38.71 
16.63 
9.86 

iiisi 

U.07 
16.84 
15.S5 
37-89 
35.64 
13.68 
28.00 
12.61 
16.92 
8.00 
18.29 
22.08 
19.48 
19.28 
12.98 

20.61 
81 '46 
7.46 
6.60 
12.64 
18.39 
1.40 
41.17 
28.79 
25.68 

i2-86 
17.80 

20.87 

ao.oo 

13.82 
18.48 
18.71 
12.32 
8-40 
14-67 
22.62 
-B-64 

14;57 

4a43 
17.82 
17,71 
28.14 
6.43 
12.00 
18.89 


31.70 
51.57 
34.49 
22.61 

20.'09 
22.04 
30.84 
27.82 
59.07 
51.64 
20.93 
3J.64 
28.11 
36.25 
22.00 
25.81 

28170 
29.89 
23.47 
22.93 
80.71 
52.30 
19.76 
19.21 
28.78 
55.25 
17.23 
58.14 
45.54 
88.04 

25.21 
23.03 

27!27 
41.21 
28.89 
24.16 
29.29 
23.11 
22.70 
27.64 
80.62 
28-18 
37.89 
28.89 

56!l4 
27.96 
28.64 
40.60 
19.64 
26.54 
26.68 


26.18 
43.10 
19.61 
14.64 

liisa 

15.43 
20.56 
20,11 
46.85 
43.82 
16.79 
27.76 
16.04 
19.96 
11.93 
21.68 
26.45 
22.80 
22.57 
16.15 
16.61 
25.64 
89.71 
10.68 
11.54 
16.79 
52.75 
7.51 
46,67 
84.86 
30-68 

rf21 
19.28 

28!85 
36.32 
16.82 
18.67 
20.60 
15.94 
13.80 
21-25 
26.08 
■11-25 
26-68 
18.45 

44;46 
21.87 
21.67 
84.42 
15.84 

23' 39 


45 
62 
88 

85 
45 
32 
67 

46 
41 
35 
85 
35 
88 
38 
89 
34 
83 
48 
66 
33 
84 
40 
60 
26 
60 
51 
46 
54 
84 
40 

37 
62 

87 
37 

35 
40 
41 

4fl 
38 

89 
37 
58 
35 
89 
40 


63 
71 
42 
42 

37 

51 
50 

70 
34 
64 
43 
66 
37 

60 
48 
62 
41 
44 
48 

41 
87 
57 
64 
34 
68 
65 
62 
67 
40 
40 

4'i 

40 
39 
48 
88 
38 
48 
46 

67 
41 

75 
46 
46 
69 
40 
40 
47 


40 
61 

86 

35 
37 
43 
42 
64 
62 

48 
38 
87 
35 
88 
42 
88 
40 
36 
38 
48 
59 
84 
82 
34 

24 
60 
54 

'i 

84 
40 

56 

83 
36 
35 
36 
44 
43 

48 
35 

76 
44 
37 

44 


14 

15 
14 

18 

12 
12 
7 
8 
14 
12 
13 
14 
12 
15 

16 
15 
15 
15 
14 

7 
17 
14 
18 

8 
12 

14 
12 

15 
13 

16 
7 
18 
12 
14 
15 
14 
12 
14 

is 

19 

"7 
12 
14 
7 
14 
13 
18 


46.00 
62.67 
38.33 
88.17 

86!47 
36.67 
48.67 
42.33 
64.67 
60.67 
33.67 
47.00 
40.33 
38.67 
35.00 
37.00 
36.38 
87.17 
40.67 
36.33 
38-88 
47.00 
64.33 
85-38 
34.33 
89.67 
62.00 
24.67 

ssioo 

46.00 

85'88 
38.67 

87.41 
58.67 
38.00 
85.83 
87.67 
35,33 

42.67 
41.10 

43.'88 
36.33 

65!o0 
41.67 
38.33 
58.50 
85-67 
87.67 
42.33 


26 
-16 
-28 

-:4 

-24 
-6 

-10 
20 
20 

-22 
3 
-9 
-3 

-14 

-12 

-6 
-7 
-10 
-24 
-3 
16 
-24 
-40 

82 
-14 

18 
7 

15 

-24 

4 

'""7 

11 
-14 

-8 
-13 

-81 
-11 

4 
-38 

7 
-18 

"26 
-0.6 

-5 

8 

-44 

-8 


8 

-7 
-8 

"'"6 

8 
10 

7 
81 
30 
-11 
17 

8 
13 

-4 

24 

2 



-14 

-13 

6 

36 

-15 

-17 

-6 

82 

-10 

88 

31 

21 

31 

-4 

8 

""3 
24 
-3 
7 

-8 
4 
8 
7 
-6 
23 
-9 

"34 
13 
3 
21 

-20 

10 


27 
-11 

-19 

"I4 
-4 

1 
-6 
28 
27 
-17 
12 
-4 

7 
-4 
-9 
10 
.-9 

-18 

-20 
2 
25 
-21 
-28 
-17 
44 
-8 
84 
23 
14 
26 
-16 


"-S 
21 
-4 
-1 
-6 

-14 

-2 

5 

-28 

14 
-12 

"29 
5 

16 
-24 
-2 
10 


14.00 
30.33 
-8.00 
-18.67 

"^.07 

-5.67 

2.38 

-1.67 

28.67 

25.67 

-16.67 

10.67 

-2.00 

8.00 

-8.33 

^.67 

7.60 

-2,67 

1.67 

-17.83 

-19.00 

3.67 

28.00 

-12.67 

-27.00 

-14.00 

40.00 

-8.67 






Aastia, Texas 

Anbnm Ala. . . 


Baldwins7ilIe,N.r 
BaUardsrille, Ej.. 
Battle Creek, Mioh. 




Beyerly, H. y 

Boston, MaBS..(2).... 


Burlington, Tt 

Burlington, N. J.... 
Camden, S. C 




CasUeton, Vt 

Cedar Keys, Fa„... 


Charleston, S. C... 
ChapelHill, N. C... 
Ciudnnati, Ohio (3). 
Coluratos, Miss 1*)., 

Concord, N. H 

Cooper, Mioh 

Deaf & Dumb Inst... 

N.y „ 

Danville, Ky 

Detroit, Mich 

DubHiiue, Iowa 


25.00 
14.00 

7^03 

"^!73 
18.67 
-7.00 
-0.67 
-5.00 

"^.'67 
6.43 
-15.67 
14.67 
-11.00 

"8l'.33 
5.9 
1.38 
16.77 
-26.00 
-0.67 
7.26 


Eseter, N. H 


Fort Madison, lowft. 

Frederick, Md 

Pryebu!^, Me., (l)... 
GallipoliB, Ohio.... 


GarlandBviUe, Misa. 


Germantown, Ohio. 
Gettysburg, Pa.„... 

Glenn ood, Teno 

Gonyemoui-, N. Y.. 
Grand Rapids,Mich 
GmnyiUo, OMo 


(1) Incomplete. 

(2) Obs. taken at 6 a. m. 2 p. m. and iO p. m, 
(3)0bs. taken ate A. m. 1 p. k. and 9 p. m. 
(4) Mean for the Month 42.64, 

(Bl Obs. taken at 7 A. m. I p. m. and 9 v. m. 



isicdcGoogle 



THEBMOMETER FEBRUARY 1855. 



..«.c.™. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 

i 


..V 


P,V. 


P.V 


A 


42 


38 


Tj^estd^ 


"^ 


-4 


-37 


OMe^S.y. II 


16" 


87.88 


~6 


temp. 


Great F»Us,N.H... 


12.98 


27.46 


16.88 


87 


^11:67 


Green Springs, Ala. 


86.25 


52.83 


42.22 


62 


68 


84 


7 


61.67 




35 


26 


26 


37.00 




18.89 




19.48 






88 


14 


88.00 


-15 




-5 


6 


-10.00 


Harrisboi^, Pn 


22.21 


29.14 


25.88 


41 


43 


40 


14 


39.33 


-1 







7 


1.88 


Hillaborougli, Oliio 


18.88 


28.18 


24.18 


88 


49 


48 


12 


41.00 




15 


9 


26 


8.83 


JanesTille, Wis 


7.29 


20.39 


10-86 


36 


40 


40 


12 


85.33 


-19 


4 


-8 




- 8.00 


Jaokaon, Ohio 


20.18 


31.89 


24.61 


89 


53 


44 


13 


44.88 


5 


18 


14 


20 


13.67 




46.71 


60.08 


49.57 


64 


78 


66 


8 


69.00 


30 


48 




27 


40.67 


Eey West, P-i 


62.14 


68.75 




72 


78 




19 


76.00 


64 


59 






69.00 


Knoiville, Tenn,... 


80.61 


42.83 


86.'05 




62 


56 


7 


54.67 


13 




18 


26 


18.33 


KnoiHiU, Fo 


41.48 


58.82 


46.86 


65 


72 




23 


61.83 


27 


38 






82.88 


Lao qui parte. Min. 


5.14 


14.93 


9.14 


28 


38 


26 


19 


28.00 


-19 


-10 


-14 


38 


-13.33 


Lewisbui^, Va 


25.17 


36.14 


28.98 




68 


44 


18 


40.67 


12 


22 


17 


27 


17.00 


Lima, Pa 


20.80 
12.11 
13.03 


29.17 
20.93 
28.14 


24.68 
14.57 


43 
86 
36 


45 
41 
40 


35 
35 


14 
14 
16 


42.03 
37.00 
86.00 


-22 
-28 


2 
-11 
-10 


2 

-22 
-17 




3.63 
-18.88 
-14.00 


Lodi, N. Y 


Loudonderrv, N H, 


Lowville, S. Y ..(S).. 


8.96 


22.03 


14 7! 


86 


43 


86 


16 


85.67 


-38 


-13 


-28 


6 


-26.00 


Madiion, Ohio 


16.89 


24.60 


18.78 


38 


37 




13 




-8 


4 


3 




0.00 


Madison, Ind 




33.11 


29.37 


46 


51 


48 


12 


48.00 


7 


20 


14 


26 


13.87 




ll!85 


27.32 


20.S9 




42 


37 


16 


87.33 


-22 


-12 


-18 


8 


-16.33 


Manchester, mc3l.. 


18.48 


28.37 


28.29 


44 


46 


44 


12 


44.00 


-3 


9 


1 


25 


3.67 


Marietta, Ohio 


10.00 


29.90 


24.48 


39 


46 


44 


18 


42.67 


6 


18 


13 


26 


12.33 


Mendon, Mass 


15.64 


23.29 


18.60 


84 




87 


15 


86.00 


-17 




-15 


6 


-10.88 


Millersburg, Ky 


24.00 


34.18 


28.89 


44 


58 


48 


12 


46.87 


5 


18 


16 


26 


12.67 


Milton, IntL 


SM 


29.00 
21.82 


23.07 
18.67 


34 


45 


43 
34 


12 
18 


40.60 
33,00 


-1 

-10 


14 
4 


7 
-2 


26 
25 


-2:33 


MilwnnMe, Wie.„... 


Monroe, Mioh 


18.25 


22.21 


18.57 


32 






13 


84.83 


-10 


4 







- l!88 


Monnt Vernon, 0... 


15.53 


27.57 


20.78 


88 


44 


42 


18 


40.67 





11 


7 






Morrisyille, Pa 


20,21 


30.94 


21.71 


40 


46 




14 


40.00 


-4 


2 







8.33 


Mosoatine, Iowa. . , . 


11.61 


32.86 


16.07 


40 


40 


32 


12 


38.88 


-11 


3 


6 


25 


- 3.00 


NftEtuoliBt, Masa.... 




31.96 


27.71 


44 


44 


40 


16 


42.60 


11 


8 


4 


6 


8.88 


Hewaric, Ohio ..(*)... 


mSG 


30.48 


25.00 


86 


48 


44 


13 


41.33 


4 


16 


16 


8 


12.26 


Newark;, M.J... »)... 












46 


16 


37.87 


-8 






7 


2.26 


Hew Bedford, Mass. 


'-{SM 


28.82 


22.43 




42 


38 


15 


39.17 


-12 


"-6 


-14 






NBwbnrjport, iUase. 


17.54 


25.68 


19.56 


42 


41 




15 


88.70 


-13 


-4 


-8 


6 


-6.00 


KewHnimony, Ind. 


23.89 


37.00 


28.64 


66 


58 


48 


12 


50.33 


6 


20 


IS 




13.33 


Now tisboQ, Ohio... 


14.68 


22.54 


17.82 


35 


39 


32 


14 


83.67 


5 


7 


6 


20 


8.67 


New Wied, Texas..'. 


42.82 


60.46 


48.60 


63 


87 


66 


5 


68,00 






28 


26 


29.67 


New Orleans, La... 


44.20 


64.68 


48.89 


59 


70 


64 


7 


68.83 


29 


36 


35 


26 


84.67 


Norristown, Pa_... 


22.13 


28.18 


24.89 


41 


44 




14 


40.67 


.-2 


-3 




6 


3.88 


North Attleboro,.... 












... 
















Mass 


16.30 


26.'88 


nM 


42 


41 


38 


15 


iioiis 


-35 


"9 


-12 


6 


-9.00 


Oberlin, Ohio 


15.26 


27.85 
20.00 


18.00 
13,75 


40 
31 


44 
42 


42 
32 


18 
17 


42.00 
86.00 


-10 
-18 


10 
-12 


2 
-18 


6 



2.88 
-16.00 


Oldtown, Me 


Oswego, N. y 


12:96 


22.61 


17.68 


84 


86 




15 






-6 


-21 


6 


-14.00 






26.89 


16.08 




44 


39 


12 


89!88 


-7 


10 





25 


2.67 


Oxford, Miss!!!'.!!!!! 


81.77 


46.02 


89.18 


54 


66 


82 


5 


57.88 




22 


16 


27 


18.67 


Pella, Iowa 


10.53 


26.18 


10.46 


84 


48 


29 


10 


81.38 


-10 


5 


- 7 


25 


-3.67 


Penn Yaii, N. Y..(0) 


12.93 


25.71 


18.48 


86 


45 


37 


14 


39.83 


-19 




-16 


6 


-14.00 


Perry, Mc 


14.82 


22.18 


17.14 


35 


88 


34 


17 


34.67 


-15 


-4 


-10 


6 


-8.00 


Perrjsburg, Ohio (3 


16.82 


30.61 


20.96 


43 


48 


44 


18 


44.33 


-7 







6 


3.67 




28.10 


30.00 


26.90 


43 


46 


41 


14 


48.33 




8 


3 


6 


4.50 


Pittsborg, Pecn.... 




























(Oakland Station.) 


16M 


24.'68 


19.89 


37 


52 


40 


15 


36!67 


-9 




""g 




3.83 


(Marine Hospital.; 


23.48 


24.89 


26.14 


88 




40 


13 


87.67 


10 


11 


15 




13.00 


PlatteYiUe, Wis 8.48 


24.61 I 13.61 1 34 


40 


84 


12 


34.67 


-14 


6 


-101 2S 


-8.00 


(1) Obe. taken at 9 a. m. and 9 p. m. 


(2) Obs. taken at7 a. m. Noon and 9 p, m. 


(SI Oba. taken at 7 a. m. 1 p. m. and 9 p. m. 




(8) ObB.t»ken at Sunriae, 2 p. u. and Sunset. 
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„...,„.x.o,. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


m'a 


i'\ 


p% 


A.M 


n 


PM 


W»™=.ld..- 


A. M. 


P M. 


P M 


""" 






Mean 




20.38 


30.04 


24^ 


TF 


44" 












2 


"T 


temp. 


Pooopaon, Pa. , 


38" 


"14 


41.33 




~1 


4.38 


Pomfret, Conn 


16.07 


24.41 


18.46 


87 




35 


15 


37.00 


-16 




-14 




-9-00 


PottsviUe, Pa 


19.88 


26.83 


21.14 


86 


41 


87 


14 


87.83 


-6 


-3 


-6 




-4.00 


Poultney, Iowa 


10.15 


21.11 


11.85 


33 


43 


28 


12 


32' 00 


-12 


-! 


-9 


25 


-7.33 


ppinoeton, Mass 


li.l8 


20.26 


16.93 


35 


36 


83 


16 


34.83 


-17 


-4 






-5.57 


Proiridenoo, R. Id 


18.60 


27.30 


20.50 


42 


43 




15 


40.00 


-15 


-7 


-14 




-8.00 




9.14 


23.52 


18.14 


83 


42 




12 


82.17 


-11 


4 


-5 


25 


-4.27 


Randolph, Pa 


10.75 


20.68 


13.25 


38 




31 


14 


85.00 


-22 


4 


-5 


6 


-11.38 


Saoramenio, 




























(Logan) Cal.(a>.... 




























Sacramento 




























(Hatoh)Cal-(3)..., 














15 


58.'o6 








20 


"ii'Ii 


Sag Harbor, L. I... 




30.71 


23.93 


36 


46 


40 


15 


40.33 


j4 




"le 


6 


-0.38 


St. Jamea, Mich.... 


7.71 


21.56 


11.07 


80 


41 


81 


21 


31.00 


-14 


-6 


-16 


5 


-9.83 


St. Joaeph, Min 


-0.79 


15.21 


2.0S 


25 


46 


24 


16 


30.67 


-20 


-10 


-20 


22 


-16.67 


St. Louis, Mo 


24.77 


35.20 


29.64 


55 


65 


49 




47.00 


5 


15 


9 


25 


7.83 


St. Martins, C». E. 


3.68 






32 




34 


16 


34.53 


-34 


-19 


-24 


6 


-36.23 




40.10 


54.70 


46.90 


68 


74 


64 


8 


68.97 


27 


34 


84 


37 


82.78 


Smithfield, Va (H... 














22 


42.25 








10 


10.60 


Schel[manHall,Md. 


19.46 


32.00 


28!43 


48 


50 


41 


14 


43.38 


-2 


4 


4 


7 


2.88 




24.66 


82.29 


28.93 


45 


53 


37 




38.50 


4 


6 


8 


7 


6.50 


SmithTiUe, N. ¥..., 


7.53 


20.25 


13,35 


38 


42 


35 


14 


38.00 


-38 


-12 


-14 


6 


-26.67 


Sparta, Ga 


14^14 


51.46 
21.32 


40.61 
17.26 


61 


43 


59 
44 


8 
15 


60.67 
41.83 


18 
-19 


-12 


-14 


27 
6 


26.00 
-18.83 


Spenoertoi™, N. Y., 




22.59 


35.58 


31.85 


44 


57 


49 


12 


48.17 




22 


19 




14.00 


Springfleld, Maaa... 


15.03 


37.57 


19.00 


86 


42 


86 


15 


36.38 


-19 





12 


6 


-6.00 


Stenben, Mb 


13.29 
19.96 


20.79 
26.14 


16.29 
22.25 


85 
44 


37 
46 


34 
42 


17 
16 


35.33 
44.00 


-19 
-12 


-10 


-15 
-10 


6 
6 


-9.83 
-6.67 


Taunton, Mass 


The Rook, Ga. («!.. 






























28.26 


43.63 


8B.'23 


51 


66 


58 




54.67 


16 




"26 


27 


24.20 


Tuscaloosa, Ala 


84.69 


50.75 


40.20 


60 


60 




7 


60.33 


19 


31 


24 


27 


35.98 


Upper Alton, III,... 


21.39 


84.18 


27.84 


48 


58 


50 


12 


47.67 


2 


15 


6 


25 


9.88 


Urbana, Ohio. 


1461 


30.93 


20.18 


40 




42 


13 


41.67 


-5 


10 


3 






Wampsyille, N. T... 


12.34 


34.59 


16.98 


34 


41 


35 


14 


86.00 


-27 


-12 


-24 




-21.00 


Warrington, Fa.UI. 


44.29 


56.11 


52.68 




72 


64 


23 


64.67 


27 


40 


40 


26 


35.67 


Westlield, Maas.... 


15.29 


23.04 


18.79 


85 


88 


35 


15 


85.67 


-15 


-7 


-11 


6 




W.HaTerford, Pa.(8 


21.82 


80.50 




4S 


46 




14 


44.50 


-4 







7 


-2^00 


WhiteMarshls, Ga 


40.07 


58.98 


46!o4 


62 


75 


62 


8 


66.83 


28 


87 


"32 


27 
































...(9) 


14.52 
22.68 


20'.7i 
28.71 


16M 
25.57 


37 
39 


40 
43 


84 
89 


15 
15 


37.17 
40.33 


-18 
-2 


-13 
-4 


-15 
-7 


6 
6 


-14.17 
-2.33 


Woods Hole, Mass. 


Winchester, Va 


21.82 


88.79 


34.68 


40 


52 


40 


14 


42.67 


7 


12 






8.38 


Woodward H.S.O.(lll 


22.68 


32.28 


28.68 


43 


62 


48 


12 


45.67 


4 


18 


13 


26 


12. 88 


Worcester, Mass.... 


15.86 


28.67 


18.68 


36 


39 


37 


16 


37.00 


-16 


-10 


-14 




-10.33 


ZanesriUe, Ohio.... 


18.36 


26.89 


28.04138 


48 


45 '14 


12.00 " 4 ' 18 


10 


26 


S.83 


(1) Obs. token at Sunrise, 1 p. a. and 10 p. m. 


m Mean for tlje month 52.5. Max. 70, Min. 32. 


(3) Obs. taken at Sunrlaa, Noon, Sunset and 10 p. k. Mean for the month 52.82. 


(1) Mean for the month 30.78, Mai. 65, Min. 10. 


16) Obs. taken at 9 a. h. 2 p. h. and 9 p. m. 


(OJ Mean for the month 40.57, Max 63, Min 34, obs. taken mornmg, 3 p u and evening. 


(!) Oba. tnken at Sunrise, Noon and Sunset. 


(8) Incomplete. 


18) Oba. taken at 7J a. m., 2 p. a. and 9 p m; 


(1(1) Oba. taken at 7 a. m., Noon and 9 p. ir. 
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Meao. 


Maxima. 


Minima. 




«\ 


P M 


PS 


~ 


P(d 


PiJ 


Warmest ds 


i'li 


P^M 


p\ 


Wd^^daj. II 


























t™p. 




"34 


24" 


"T 




Alexandria \ a. 


83V 


"isF 


38^ 




64" 


■56 




55.3" 


17 


25.0 


All Sainta, S. C 


461 


601 


518 


bS 


81 


70 


17 


72.7 


25 


42 


31 


1 


83.0 


AmharBt Mass 


27 4 


37 2 


30 


4 


5 


40 


31 


44.2 


7 


25 


16 


1 


19.0 


Angelieo N i 


28 


361 


26 


40 


51 


43 


6 


43.0 


-8 


18 


14 


1 


9.0 


Ann Arbor M di 




























(WincheU ) 


24 4 


86 


89 


39 


51 


40 


"5 


'ii'.s 


6 


26 


14 


24 


16.'o" 


Ann Arbor Mioh 




























(Woodruff) 
Asliland, Vs. 


241 


35 f 


98 


3J 


54 


41 


si 


44.0'" 




28 


i'e 


1 


16.'3" 


33 b 


471 


36 9 


58 


66 


58 


17 


54.0 


8 


26 


18 


1 


22.0 


Aikene, 111 


88 


48 6 




5" 




52 


5 


56.0 


2 


27 


12 




18,7 


Anbum, Ala 


46 2 


63 6 


516 


70 


&'> 


72 


16 


73.7 


23 


44 


87 


1 


34.7 


Aagusta 111. 


27 2 


40 9 


38 *> 


51 


65 


52 


8 


53.0 




18 


18 


20 


12.3 


Austin, Texo. 


46 4 


70 5 


54 5 


GS 




76 




77.0 


24 


46 




21 


40.0 


Baldwin Inst. Ob o 


25 e 


34 9 


301 


44 


61 


45 


31 


44.3 


-8 




15 




10.7 


BaldwiDETille, M. Y 


25.2 


83.7 


28.4 


40 




48 


6 


43.0 


10 


16 


14 


10 


18.8 


BiillartiBYille, Kj.. 


S4.0 


42.8 


38.4 


64 


54 


58 


11 


62.7 


14 


29 


24 




24.7 


Buttle Creek, Mich 


2e.l 


39.9 


28.2 


43 




40 


5 


47.0 


-5 


26 


10 


1 


12,8 


Bedford, Pa. 


29.1 
21.8 
29.6 


41.3 

35.8 


38,6 
29.9 
33,4 


44 
35 
44 


69 
54 
59 


54 
88 
46 


6 
8 
81 


46.3 
41.7 
47.3 


8 
-I 
18 


27 
20 
26 


16 
18 


20 
1 


18.5 
8.8 
20.0 


Beldt Wis , 


Beyerl7, N. T_ 


Bladenabui^, Md.P 


34.0 


48:6 


88.1 


57 




54 








86 


25 






BloomMd,N. J... 


30.5 


41.6 




47 




46 


"0 


46.'6" 


15 


30 


19 


"i 


24.2" 


Boston, Mass..(2|.. 




41.4 


32.4 


46 


64 


60 


31 


60.8 


13 


32 


26 


1 


24.7 




28.3 


33.8 
43.6 


26.6 
38.4 


38 

44 


62 


41 

52 


31 
31 


46.7 
51.3 



18 


15 
30 


15 
20 


10 
1 


14.0 
23.7 


Burlington, N.J... 


Burlington, Vt 


22^9 


36.0 


27.3 


38 


51 


42 


31 


43.7 


-4 


16 


14 


10 


12.7 


Camden, S. C 


43.6 


62.0 


51,2 


67 


86 


73 


17 


72.6 


17 


40 




1 


81.3 


Canton, N.Y 


20.9 
21.2 
24.9 


32.1 
84.9 


25.8 
22.8 
28.5 


40 
34 


50 
65 
59 


50 
40 
41 


81 
31 
31 


46.0 
45I7 







14 
16 
18 


6 
12 


10 

14 
10 


6.7 
14.7 
13.3 


Carmei, Me 


Castleton, Vt 


Cedar Keys, Fa 


56.1 


esie 


60.0 


70 


74 


70 


18 




36 


19 




1 


42.7 




20.5 
48.7 


84.4 
61.7 


21.6 
54.3 


34 
66 


46 
77 


34 
68 


5 
17 


37.3 




28 


18 
44 


40 


21 
1 


6.0 


CbarleEton, S. C. .. 


Cbapel Hill, N, C. 




55.7 


15.6 


63 


75 


64 




63.6 


19 


39 


26 


1 


30.0" 


CinoiiiDati, OMo..(3 


36.9 


46.2 




60 




50 


18 


50.7 


18 




24 


28 


28.0 


Concord, N. H 




37.2 






63 


42 


31 


42.3 





26 


18 


1 


16.0 










64 


82 


76 


6 




21 


44 


31 






Cooper, Mich 


28.1 


34.9 


30.4 


42 




42 


81 


42,7 


14 


18 


16 


24 


le.'?" 


Criehton'B Store,... 




























Va.(fi) 


42.l" 


SLS" 


si.'s" 


60 


66 


68 




63!7" 




35 


37 


22 


88.0 


Danville, Ky 




51.2 


42.7 


59 


70 


61 


11 






36 


28 


1 


28.0 


Deaf & Dumb loet. 




























NT. ... 


ai.'g" 

27.1 


4o!o" 

35,9 


si's 

S1.1 


45 
40 


56 

64 


47 
44 


30 
31 


47!9" 
46,0 


17 


20 


21 
20 


"i 

1 


23;8" 
17.7 


Detroit, Mioh 


Dubuque, Iowa 


26.8 


37.0 


30.2 


43 


60 


45 


8 


45.0 


6 


19 


10 


20 


11.3 


Eaaton, Fa 


30.23 


43,68 


33.00 


62 






81 


63.0 


10 


32 




1 


24.83 


Exeter N H 


26.7 
24.10 


37.2 
39.50 


27.9 
30.40 


42 
48 


54 
65 


42 
42 


31 
5 


42.0 
46.67 


7 

-1 


22 
24 


19 
17 


1 


18.0 




Ft. MadisoD, Iowa|6; 


28.6 


40.5 


84,5 


48 




52 


8 


51 '6 


5 


16 


13 


20 


li-s" 


Frederick, Md 




44.2 


37.7 


45 


61 


49 


6 


51.3 


15 


88 


24 


I 


25.6 


GaUipolia, Ohio 


35.6 


47.4 


37.9 


58 




66 


17 


63.3 


16 


27 


21 


1 


24,7 


Gardiner, Me. 


25.4 


86.8 


28.6 


38 


52 


42 


31 


43.67 




22 


21 


1 


20.0 


Garlandwille, Mies. 


47.8 


69.1 


55.4 


72 


87 


76 


16 


78.0 


25 


50 


30 


1 


88,3 


Germantown, 


29.5 


40,1 


82.6 


49 


56 


60 


14 


39,0 


7 


25 


18 


20 


33,6 


Gettysburg, Pa 


30.0 


42.2 




42 


64 


49 


31 


48.0 


10 


82 


19 


1 


21,3 




65 174 


65 


12 


67,2 


17 


32 


26 


1 


27,0 


(l) Obs. too irregular to show the warmoat or the coldest day. 


m Oba. taken at 6 a. m. 2 p. m. and 10 p. h. 


C5) Obs. taken at 6 A. M. I p. m. and 9 p. m. (i) Mean for the Month 53.89. 


(6) Obs. taken at 9 a. m.. Noon and 5 p. m., irresulw. 


(61 Obs. taken at 6 a. m., Noon and 7 p. m. 



„Googlc 



thehmometer march i 



.™,™, 


Mean. 


Maxima, 


Minima. | 

I 


A M 


a 1 1 


(M 


p\ 


PM 


m™.rta»^ 


4.M 


p\ 


pV 


_CcJd.B6aa,. ]| 








Mean 




mi;^ 
















"5 


temp. 


~0 


-8 


lo 


"T 


t™p- 


Gouvenieur N 1 


Wf 




27.1 


lo 


SCT 


"88 


42.0 




etanlRapiflaMicli 


2S8 


84.9 


28.T 


34 


48 


40 


5 


41.7 





20 


14 


20 


19.0 


GrauTiUe Ohio 


30 9 


40.7 


85.2 


46 




49 


6 


48.0 


9 


26 


20 


20 


21.7 


Green yprmga Ala 


47 1 


66.6 


66.2 


72 


87 


75 


16 


77.8 


28 


46 


30 




83.7 


Great Fftlk N H 


24 5 


38.0 


27.9 


36 


65 


86 


81 


42.5 


6 


28 


18 


1 


19.0 


Hamilton Ca dl 


812 




83.0 


46 


... 


47 


31 


46.6 


18 





21 


24 


17.0 


Hamaburg Po 


J3 2 


iaie" 


37.6 


44 


60 


51 


31 


60.3 


18 


84 


25 


1 


27.7 


Hillfiborough Oliio 


80 8 


40.8 


84.7 


46 


57 


51 


18 


47-8 


11 










Key West Fa 




72.8 




74 






17 


78.0 


48 


54 






52.0 


Jackson, Ohio 





























(fVookham ) 


841 


i'ele" 


36!5" 


57 


64 


66 


13 


51.3 


"9 


29 


21 


"i 


24.8 


JaokaonTiUe Fa 


552 


69.3 


57.0 


75 


86 


78 


15 


76.3 


33 


49 


86 


1 




Kqos Hill Fo 


517 


66-9 


66.0 


78 




73 


16 


76.0 


28 


48 


86 


1 


87.0 


KnosTUle lenn 


S7 6 


53.4 


46.0 


63 


73 


66 


12 


67.6 


18 


81 


24 


28 


26.7 


Laequjpoile Mion 


201 


82.7 


24.1 


40 


52 


39 


4 


40.2 


-6 




6 


19 


5.0 


Lebanon Tenn 


39 8 


52.0 


46.7 


64 


72 


65 


12 


65.8 


21 


82 




1 


30.5 


Lewisburg Va. 


34 8 


49.3 


40.7 


52 


66 


56 


12 


55.0 


16 


28 


22 


28 


26.3 


Luna, Fa 


319 


42.5 


85.3 


44 


61 


49 


6 


49.1 


16 


20 


20 


1 


18.9 


Lodi H T 


25b 


84.9 


27.0 


44 


57 


43 


31 


47.3 


10 


11 


12 


10 


13.0 




26 2 


37.8 


29.2 


40 


58 


43 


81 


46. 


9 


26 


16 


1 


21.0 


LonTjUe H Y (2) 


218 


34.3 


26.5 


36 


66 


40 


31 


43.7 


6 


13 


8 


10 


8.7 


Madison, Ind 


a4 2 


42.9 


38.1 


53 


51 


64 


11 


51.0 


18 


31 


24 


1 


28.0 


Mttucliaater N H 


24 6 


40.5 


31.9 


42 


59 


48 


31 


47.0 


1 


80 


24 


1 


20.0 




^01 


40.9 


84.6 


60 


66 


64 


5 


54.7 


8 


21 


14 


20 


14.7 


Marietta, OIuo 


29 9 


43.6 


36.0 


55 


68 


61 


15 


48.3 


4 


24 


18 


1 




Mendon Mass 


26 6 


36.0 


80-1 


48 


46 


42 


5 


40.7 


11 


25 


21 




20.7 


MillerBbnrg Ky 




46.0 


38.0 


64 


60 


54 


13 


54.0 


11 


28 


24 


1 


22.3 


MJton lud 


28 8 


38.9 


88.1 


46 


54 


47 


6 


47.2 


e 


28 


18 


20 


19.7 


Milwaukie Wie 




83.7 


26.9 


37 


47 


40 


5 


40.8 





18 


7 


2! 


9.0 


Momsnlle Pa. 


ao5 


43.5 


34.6 


42 


64 


46 


31 


50.0 


14 










Mosa ewve Pa 


24 6 






40 


52 


48 


14 


44.3 





18 


12 






Mooot Veiiiou 


28 6 


40.7 


82.5 


51 


63 


50 


6 


46.7 




26 


19 


i 


io.V" 




24 4 


88.0 


28.5 


40 




46 


8 


46.0 


2 


14 





20 


5.7 


Nantnciet Mnsa 


85 


39.0 


35.2 


44 


52 


44 


31 


46.8 


28 




26 


1 


29.8 


Newark Ohio H) 


80 2 


42.8 


34.6 


50 


60 


48 


18 


46.5 


7 


26 


20 


1 


19.0 


Sewark N J (61 














6 


62.4 








1 


27.0 


Hew Eedfoid Maas 


29 7 


4^4 ' 


si'.s 


44 


58 


41 


81 


44.8 


12 


27 


19 


1 


28.0 




29 6 


88.4 


81.4 


43 


61 


48 


31 


48.6 


14 


24 




1 


28 5 


New Harmony lad 


88 6 


45.8 


37.3 


56 


68 


58 




59.0 


11 


80 


23 


1 


28.8 


New Lisbon Ohio 


27 6 


36.8 


81.6 


40 


65 


49 


14 


42.3 


1 


19 


10 


1 


12.3 


Hew London Ct 


317 


42.6 




44 


57 


45 


81 


46.7 


16 




19 


1 


24.7 


New Orleans La 


52 1 


64.8 




68 


82 


73 


16 


76.0 


31 


41 


37 


1 


36.3 


Mew ^led leioa 


516 


72.6 


55.2 


71 


99 


81 




80.8 


30 


46 


34 


21 


89.7 


Hocnstown Pi 


32 9 


42.7 




45 




53 




50.0 


IS 


27 


20 




20.8 


North Ataeboro 




























MasH 


28 3 


89.0' 


30.4 


42 


60 


42 


31 


45.'l 


ii 


27 


17 


"i 




Obarlm,0hi0 <ej 


28 4 


39.1 


32.5 


43 


64 


10 


5 


51.0 


-2 


24 


18 


1 


8.0 


Oldtown Me 


18 4 


81.8 


25.8 


84 


52 


88 


81 


38.3 


8 




11 


22 


16.8 


Orange Hill Fa 




























Oflwego N Y 


26 2 


36.7 


28.6" 


47 


56 


12 


"5 


14.0 


10 


15 


li 


16 


18.7 


Ottawa, 111 


27 


40.2 


30.9 


41 


59 


43 




46.0 


-i 




10 


20 


12.7 


OsLfurd Misa 


427 


58.0 


48.6 


65 


78 


71 


11 


69.7 




.87 




1 


30.8 


PeUa Towa 


228 


38.5 


27.0 


40 


GO 


44 




46.3 


1 


18 


7 


20 


8.7 


Pennlan N 1 (D 


27 26 


35.58 


29.45 


44 


53 


42 


6 


44.88 


14 


16 


16 


10 


17.33 


Perry Me 


22 7 


84.9 


26.4 




46 


86 


31 


87.3 


14 


18 


14 


14 


15.7 


Perrysburg Ohio(8) 


316 141.4 '32.9 '45 


59 


56 


6 


48.3 ' 2 


22 


13 


1 


19.0 


(H Obs taken at 9 a m and 9 p. m. (2) Obs. taken at Sunrise, Noon and 9 p. m. 


(B)0b8 takenatTA m 1 p. k. and 9 p. m. (4) No obs. on let at 9 p. m. 


(5) Mean for the month 3fi 734, Mai. 61.75, Min. 14.25. 


(SjNooba on 1st at Norn 


n Obs taken at Sunn-e 2 p. m. and Satinet. 
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Mean 


M„^. 


Minima 




k . 


1 31 


P M 


AM 


\^ 




v'ji 


\ 




^M.i6., [| 










■M«, 




— - 


— 


— - 


— 


— 


- 


- 


J"-JL 


— 


— 


- 






Pittslmrg Pa- 






(OaklBHd Station ) 


J81 




88 8 


4b 


56 


54 




48 7 


6 


20 


14 


1 


98 


PiUalmrg Pi 




























(Marine Host itftLll 
Philadelphw Pa 


816 


40 9 


37 b 


48 


61 






50 5 


15 


29 


2o 


1 


23 


33 6 


436 


89 3 


4/ 


64 


61 


31 


52 8 


lb 


80 


29 


1 


25 


PltttteTiile,Wis 


2i,9 


3b 3 


28 2 


48 


50 


42 


31 


43 




20 


6 


21 


67 




32 1 


437 


85 7 


48 


61 


52 




512 


16 




20 




22 7 


Pomfret, CottD 


37 


3e8 


29 2 


44 


57 


41 


3! 


44 3 


11 


27 


13 


1 


19 7 


PottSTiUe Pi 


38 


o9 6 


29 8 


42 


66 


iS 


81 


43 






16 


1 


17 9 


Poaltiiej I>wa 


22 


345 


27 2 


40 


46 


40 




418 


2 


11 


i 


20 


67 


Prmceton Mass 


.5 




270 


39 


64 


40 


81 


442 


10 


23 


11 




17 4 




27 5 


89 4 


808 


35 


57 


47 


30 


45 8 


13 


31 


17 




23 


Quaaqneton Iowa 


22 2 


862 


26 8 


89 


65 


42 


8 


43 5 




13 




30 


28 


Randolph Pn, 


-4 8 


36 6 


27 f> 


42 


54 


42 


^1 


43 





18 


12 




14 3 




28 


84 8 




40 


60 


42 


6 


42 7 


12 


20 


10 


10 


14 


SaiOrami,iito Cal 




























(Logan) (3) 




























Saoramento Cil 




























{Hatch) 1« 














24 


641 








16 


46 6 


SagHarljor N Y 


303 


42 7 


83 7 


47 


60 


48 


31 


48 3 


10 




24 




22 3 


St James Mich 


20 4 


38 9 


24 2 


88 


49 


39 


80 


36 S 


4 




8 




16 


St. JohBSbHIT Vt 


223 


34 


27 8 


35 


62 


49 


31 


42 3 


-1 


20 


12 




10 3 


8t Louia Mo 




456 


891 


51 


70 


5f 


6 


60 8 


15 


24 


21 


20 


20 


St Marims C E 




32.4 


22.8 


37 


62 




6 


41.6 





16 


10 


10 


10.7 


San IVanoisco, Cal (5 


518 


67.0 


68.7 


67 






5 






69 










3U2 


39.2 


81.4 


45 


49 


42 




42.'7" 


7 


26 


15 


1 


2L7" 


SaTannah, Oa 




65.1 


65.1 




84 




15 


72.7 


28 


45 


37 


1 


36^ 


Sajbrook, cm 


30 3 




81.7 




54 


42 


SO 


43.3 


20 


81 


19 


26 


27.0 


Sohdlman Hall, Pa 


32 5 


45.6 


86.7 


43 


65 


55 




61.7 


10 


31 




1 


24.7 




87 56 


46.87 


40.29 


62 


64 


64 




66.0 




86 


25 


28 


33.0 


Smithville, N Y 


25 1 


81.9 


28.7 


40 


50 


46 


31 


45.0 




16 


10 


24 


16.0 


Smitbfield, Va m 














22 


42.25 








10 


16.5 


Sparta, Oa. 


42.4' 


63.2 


sla" 




82 


70 


16 


78.0 


19 


43 






81.0 


Spanoertown N Y 


249 


83.4 


27.6 


40 


67 


44 


31 


43.7 


5 


22 






18.7 


Spnngdale Ky 


317 


45.7 


40.9 


56 


60 


56 


11 


55.5 


10 




26 


21 


26.5 




27 7 


40.1 


31.2 


45 


68 


46 


31 


47.0 


8 


31 


14 




20.7. 


Steuben, Me „ 


24.6 


32.6 


27.5 


38 


48 


39 


31 


38.7 


14 


13 


11 


14 


12. 7 


ThaRoQk,Ga(81 




























Thorabiiry, N G 




58.6 


43.4 


63 


71 




6 


63.o' 


21 


37 


26 


"i 


29.5 




117 


63.2 


61.8 


70 




78 


16 


76.0 


24 


44 




1 


82.7 


Upper Alton, IlL 


30 a 


44.9 


36.9 


48 




68 


6 


58.0 


12 


24 


16 


20 


17.0 


Urbana, Ohio 


27 


40.9 


32.0 


45 


59 


48 


13 


46.8 


-1 


25 


14 


1 


14.7 




26 2 


87.1 


28.0 


36 


56 


48 


14 


46.0 


6 


18 


10 


10 


11.7 


Wamngt«B, Fa. 


519 


64.0 




63 


78 


74 


17 


78.8 


29 


46 


44 


1 


40.7 


Wflstfield Ma»a 


27 3 




S0.4 


86 


60 


40 


31 


43.3 


9 


27 


16 


I 


18.7 


■WestH8reirOTd,Pit 


315 


43.3 




42 






81 


53.0 


14 


80 




1 


22.0 


White Mai sh Island, 




























Ga 


480* 


ei'o 


6'3.'2' 


64 


80 




16 


69-3' 




45 




"i 


36 -s" 




248 


33.8 


27.7 


37 


53 


48 


31 


42.5 


3 


24 


12 


1 


14.2 


Winoheeter, Va 


84 1 


48.3 


87.7 


54 


68 


65 


6 


66.7 


16 


84 


20 


1 


24.7 


Woods Hole, Mass 


819 


88.8 


84.5 


40 


55 


49 


31 


47.7 


17 


26 


28 




24,0 


Worcaatar, Mass 128 




31.5 


42 


60 


64 


31 


63.3 


11 


26 


17 


1 


21. T 


ZanesTiUe, Ohio ' 30 8 


42^7 '34.4 


55 


58 


60 


15 


49.8 


12 


19 


19 '20 122.7 ll 


WObs atSunnsB 9a m, 3 p. m. and 9 p. m., Meanat 9 a. m.34.8, Mas. 49.0, Min.18.0. 


(3) Obi. taken at Sunnse, 1 e. u. and 10 P. M. 


(3) Mean for the month 54 82, Mai, 76, Mm. 41. 


(*) ObB taken at Sunrise, Noon, Sunset and 10 P. M. Mean for the month 56.G2. 


(6) Obs taken at Sunrise 9 a. m.. Noon and 10 p. H. Mean at 9 A. M. 57.81. 


(81 For the last 22 diya of the month only. (71 Moanfor the month 48.6S, Mai. 66, Mio. 16. 


I**) Mean for the month 51 07, Mas. 72, Miu. 26. 
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Alexandria, Va. 



Angoliott, N. y 

Ann Arbor, Mich.... 

(Winchell) „ 

Aim Arbor, Mich.... 



AEbland, Va, 

AlieoH, 111 ~... 

Auburn, Ala 

Auguattt, 111 

Austin, TeioB 

BaldwinBTille, N. Y... 
Battle Creek, Mioh.... 

Bedford, Pa 

Beloit, Wia 

Baverly, tf. T 

Bladensburg, Mdll)... 

Bloomfield, N. J. 

Boston, Maaa..,(a) 

Brandoij, Vt 

Burlington, N. J 

Burlington, Vt 

Camden, 8. C _... 

Canton N.Y 

Camel, Me..&) 

Ceditr Keys, Fa. 

Ceresco, Wia..^ 

ClmileatiHi, S. C 

Chapel Hill, H. C 

Cincinnati,. Obio.W... 

Concord N. .H 

Columbus MiEa..(^)... 

Cooper, Mioh 

Crnitsburj, Vt 

Criohtons Store, Va.(6) 

Donville, K7 

Deaf & Dumb Inst. 

H.T 

Detroit, Mich 

Dubuque, Iowa. 

Euston, Fa 

Bieter, N. H 

Flint, Mioh 

Ft. Madison.Io wa. (')... 

Fredericli, Md 

Friendship, Tenn(3). 

Gallipolis, Ohio 

Gardinop, Me 

GortiuidBTille, Miss.I 
GermantowD, Ohio.. 

Oettyaburg, Pa 

Glenwood, Temi 

Gouvemour, N. Y... 
Grund Rapids, Mioh. 



51.1 



81.00 1 
62.0 
66.00 : 



(1) Incomplete. 

(3) So obs. on the second at 9.P. t 
(5) Mean foe the month, 69.07. 
(7) Obs at 6 A. H. noon and? F. M 
18) No obs. for the feat 13 days. 



(21 Obs. taken at 6 A. M. 2 P. u. and 10 p. 1 
(*) Obs. taken at 6 a. k. 1 p m. and 9 p. h, 
(6) Oba. irregular, at 8 a. m. Noon, and 5 p, 
No obs. on the nineteenth at noon. 
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„„.,„„,„,. 


Meaa. 


Majnnia, 


Minima. [ 

1 


aV 


V M 


1>%1 


\'m 




v\ 


Warm™t,l«, 






CoM^sl day. 1, 


D^ 


















53:5"" 


72 


76 






#T 


22 


40 


30 








T9.5~ 


"64:4"' 


75 


l8 


~2 


32.3 


GreatFaDa, S.H... 


36.80 


50.68 


88.87 


60 


96 




24 


60.00 


14 


20 


22 


2 


19,00 


Qreen Springs, 




























ija.(l) 


eV.'i" 

45.80 


80.9 


69'4 
46.16 


80 
66 


06 


78 


i's 

24 


82! 7" 
60.33 


23 
28 


61 


60 
22 


"7 
2 


56,'o" 
24,00 


Hmmlton, Ctt-W... 


Harrisljurg, Pb 


46.8 


66!a" 


63.7 


64 


88 


78 


19 


72.0 




41 


82 


2 


84.7 




4B.6 


64.0 


54.8 


71 


87 


75 


18 


77.5 


48 








31.3 


Jac]tson,OMo 




























(CrooMiam) 


49.7 


Gi'.l' 


62.5" 


73 


94 


70 


19 


76! 7" 




42 


27 


"2 


si'.'i' 


Jnokson, Ohio 




























(Gilmor) 


49.9 


6SA 


54 j" 


78 


!! 


76 


19 


78.'3" 


80 


42 


30 


I 


W.l' 


jRokBon, Ohio 


(Wood) (3)..., 




72.'2" 


58.2" 


78 




76 


18 


78!r 


32 


54 


35 


i'i 


isio" 


67, Ig 


77.29 


66.53 


74 




81 


20 


80,6 


59 


61 


68 


7 


58.83 


KeyWeBt, Fa - 


71.0 


78.6 




77 


84 




6 


79,57 


63 


70 




8 


66.5 


KiioKHill,Fa..W.. 


G2.9 


81.4 




71 


91 


79 


20 


79,7 


45 


32 


24 




19.0 


KnoxTille, Tbou.... 


54.2 


70.9 


69.3 


75 


92 


77 


18 


78.8 


36 


46 




7 


43.00 


Laeqiparle, Minn.. 


45.8 


61.8 


48.6 


67 


90 


68 


17 


74,0 


24 


30 




9 


28.0 




46.6 


69.1 


52.7 


68 




65 


18 


70,8 


29 


47 




2 


38.3 


lima, Pa. 


45,2 


58.0 




63 




78 


19 


72,6 


26 


39 


28 


3 


82.6 


LodiiN. Y 


42.2 


51,1 


41^8 




78 


64 


24 


66.8 


12 


22 


14 


2 


19.7 




87.6 


51.2 


42.0 


57 


78 


60 


24 


61.0 


16 


23 


25 


2 


21,8 


lowTiUe,M. T.(6)... 


33.1 


47.4 






70 


60 




57.8 




20 


14 


2 


16.3 


Madiaon, Ind 


60A 


65.5 


55!3 


73 


89 


75 


18 


76.7 


29 


41 


37 


2 


86.8 




34.8 


49.1 


42.2 


51 


64 


56 


22 


63.8 


16 




80 


2 


24.3 


Manoheater, IU..(n. 


50.6 


70.8 


56.6 


72 


94 


78 


18 


80.7 


30 


41 


33 


2 


86.7 


Mai'ietta, Obio 


41.9 


65,6 


61.5 


70 


87 


75 


18 


72.8 


20 




27 


2 


30.0 


Mendon, Mass 


40.1 


51.4 


41.4 


53 


71 


54 


24 


67.3 


17 


24 


25 


2 


22.0 




50.7 


66.8 


59.5 


75 


84 


80 


18 


7S.7 




42 




2 


86.8 


Milton, Ind 


47.9 


63.4 


52.0 






74 


18 


78.6 


22 


38 


29 


2 




Milwaukie, Wis 


44.3 


54.2 


41.6 


69 


84 


62 


18 


68.3 


24 


27 


20 


1 


24.3 


MorrisvillG, Pa 


42.5 


57.6 


47.1 


64 


82 


67 


19 


67.7 


26 


41 


SO 


2 


84.7 


Moas GcoYB, Fa.... 


41,62 


65.20 


46.58 


68 


84 




18 


72.0 


14 


22 


14 






Monnt Vernon, 0.. 




67.2 


60.1 


69 


90 


74 


24 


75,00 


20 


88 


24 


2 


27.7 


Muscatine, Iowa... 


45.8 


65.9 


51.2 


72 


87 


78 


25 


77.3 


24 


44 




10 


82-7 


Nantucket, Mass... 


43,3 


49.0 


42.0 


50 




49' 


19 


53.2 


28 


34 


30 




31.5 


Newari, Ohio 


47.9 


62.8 


51.5 


74 


88 


78 


18 


76.7 


22 


36 


27 


2 


28.8 


Newark, N. J..<S).. 














25 


71.4 








2' 


33.4 


New Bedford, Maas 


40.6 


5L8" 


ii.e" 


58 




50 


10 


60.3 


20 


82 


25 


2 


27.2 


Newbui7port,MasB 


38.4 


60.7 


41.7 


54 


77 


69 


24 


61.4 


17 


24 


28 


2 


23.0 


NewHacmonj, Ind 


52.73 


68-73 


67.60 


74 


8R 


79 


18 




81 


46 






89,00 


New Lisbon, Ohio.. 


44.58 


67.57 


47.08 


70 


81 




18 


71.0 


18 


35 


26 


2 


27.33 


Hew London, Ct..,. 


43.8 


64.0 


43.3 


64 


80 


56 


19 


62.0 




84 


38 


2 


20.8 


New Orleans, Lii... 


68.3 


78.8 


69.7 


72 


85 


78 




77.8 




67 


58 


1 


57.2 


Sew Wied, Tesus, 


66.6 


84.6 


68,8 


74 


94 


76 


19 


81,3 


82 


65 


47 


6 


65.3 


Nomstown, Pn 


44.9 


56.8 


48.4 


60 




70 


25 


69.7 


30 






1 


34.7 


NotH. Attleboro,., 




























Mass 


ioA 
48.7 


sas" 

60.4 


4L2" 
48.5 


56 
72 


n 


69 
70 


18 
18 


5S.R 
76,8 


18 
19 


25 
32 


24 


2 


23:5; 
19.0 


Oberlio, Ohio,.|6),. 


Oldtown, Me 










62 
91 


50 


25 


61.8 


10 


17 


14 


2 


18.7 


Ottowa,ni _ 


47!8 


67^0 


60^6 


70 




17 


78,7 






28 


1 


31.3 


Oxford, Mias 


63.8 


75.8 


65.7 


80 




80 


18 


80,7 


46 


54 


47 


6 


50.5 


PeUa, Iowa 


46.5 


67.0 


52,0 




92 


78 


24 


84.0 




40 


26 


1 


82.0 


Penn Yan, N. T.(lo 


86.4 




45.2 


69 


79 


71 


18 


68.3 


15 


26 


18 


2 


21.3 


Peirj, Me (": 


32,0 


46.1 


86.1 


42 


62 


46 


18 


49.7 


21 




19 


2 


21.8 


PeiTjeburg, OiaoCI^ 68.7 


64.8 


53.8 80 




77 


18 


82.0 28 


40 


26 


1 


81.3 


Tl) Oba. irregular. (^) Oha. taken at a. m. and 9 P. N. (8) No oba. before the aixtn. 


(4) Obs. omitted from the tenth to the eighteenth. (s) Obs. at Sunrise, noon and 9 p. «. 


(6) Obs. very irregular from the 17th to the 2fith. n) Obs. at 7 a. M. 1 p. m. and p. m. 


(8) Mean for the month 48.95, Man, 85, Min. 27.25. W Only one obs. on the 2nd, at i A. M. 


(10) Obs. taken at Snnriae, 2 p. «. and Sunset. lU) Obs. at Sunrise, 2 p. M. and 9 p. m 



„Googlc 



THBEMOMBTER APRIL 1855. 



.„.„,„„ 


Mean. 


Maadma. 


Minima. 


AM. 


P.V 


1": 


A.M 


'1 




WannBtdB.1 


*'m 


1.". 


P,^M 


t>,Ma,td8y. II 




B^r^ 


Mean 




lamp. 


Pittsburgh Pa 






















(Oakland fetotioQ) 
Pitlaburg Pa (Mi 


44 47 


61.'23 


17!73 


71 


83 


70 


18 


73.00 


19 




24 


"i 


24.'(io 




























rme Hospital) (D 


481 


68.5 


64.1 


66 




78 


25 


m.i' 




83 


31 




83.'6' 


Phtaleluhia Pa 


4l 


69.6. 


62.1 


63 


86 


75 


26 


74.0 




38 




2 


34.0 


PkttoYille IVia 


4b 6 


65.0 


64.5 


76 




78 


17 


76.7 


37 


36 




1 


29.3 


Pooopson Pa 


44 4 


60.2 


49.0 


63 


86 


74 


19 


72.7 


26 


39 




2 


33.3 . 


Pomlret, Conn 




50.1 


89.9 


56 


77 


53 


26 


59.3 


16 




32 


2 


22.0 


Pottsville Pa 


i<^' 


66.8 


44.1 


58 


86 


64 


19 


68.2 


26 


35 


25 


2 


29.7 


Punltnoy Iowa. 


44 5 




48.1 


69 


92 


74 


17 


78.3 


25 


35 




1 


28.0 


Prmoeton Mii*s 


^6 2 


46.6 


38.7 


54 


67 


56 


24 


56.7 


18 


19 


20 


2 


17.8 


PrjvidencB R K- 




52.5 


41-0 


54 


76 


54 


18 


58.0 


18 




24 




25.0 


Quasuueton, Iowa 


46 1 


63.9 


52.4 


73 


92 


75 


17 


77.7 


26 


87 


24 




28.7 


Bandolph Pa 


42 ( 


59.8 


44.8 






70 


18 


74.0 


16 


24 


16 


2 


20.3 


Eicfamond Haas 


34 9 


48.7 


40,3 


68 


72 


60 


18 


66.7 


10 


22 


18 


2 


16.7 


Sag Harbor S Y 


416 


64.9 


43.6 


56 


85 


64 


25 


64.3 


24 




33 




80.7 


St. James Mich 


37 M6 


48.81 


36.80 


60 


73 


63 


29 


61.67 


20 




16 




21.16 




34 70 


47.14 


38.70 


61 


70 




24 


66.33 


12 


19 


19 


2 


17.00 


St LouiB Mo 


65 72 


70.13 


60.80 


75 




80 


25 


83.20 


32 


47 


42 


2 


40.38 


St. Martins Ca E 


82 2 


47.6 


87.6 


49 


71 


64 


24 


57.3 


5 


15 


11 


2 


16.1 




462 


59.3 


47.2 


73 


81 


78 


17 


72.8 


23 


32 


21 


1 


27.3 


Savannah Ga. 


60 6 


76.6 


64.6 


77 


99 




20 


86.9 


47 




53 


12 


55.9 


Bavann-vij OhioW) 


6 5 




56.0 


80 




84 


18 


86.7 




38 


36 




36.0 


Saybrook ConnW) 


8)1 


48!4 


40.9 


50 


64 


49 


25 


54.0 


19 


84 




2 


27.7 


SohelimanHallSW 


48u 


63.5 


60.1 


72 




75 


19 


77.3 




43 


30 


3 


34,3 




43 4 


68.9 


64.9 


65 




80 


25 


77.6 


30 


46 


34 


3 




SmithTille N Y 


SiO 


49.2 


40.1 


67 


70 


65 


24 


04.0 


14 


26 


20 


2 


lil 


Smithheld Va. (S) 














19 


78.6 








8 


40.6 


Sfarta, Ga 


65 8 




64,6 


72 




86 


18 


82.7 


39 


54 


45 


3 


49.0 


Spenoertown, N 1 


89 8 


412 




64 


72 


52 


26 


60.3 


20 


24 




2 


24.0 


Springfield Mass 




64.0 


42.8 


56 


80 


60 


26 


63.8 


16 


26 


20 


2 


32.3 


Steuben Me 


35 2 


40.3 


85.7 


51 


59 


45 


16 


46.3 


17 




18 




19.0 


The Book Ga (i>) 




























Thombury N C 


519 


72.8' 


57.0 




79 


78 


26 


76.'6" 


84 


87 


40 


"2 


88.8' 


Umonyille Ohio 


4, <» 


66.7 


46.6 


80 


85 




18 


77.7 


26 


30 


26 




27.7 


Upper Alton 111 


517 


69.0 


69.8 


77 




81 


25 


81.8 


28 


44 


88 


2 


38.7 


WarapSYiUe N 1 


40 23 


68.20 


40-53 


64 


78 


56 


24 


65.0 


16 


26 


22 


2 


32.0 


Warrington Fa. 1' 


64 3 




70.8 


74 


80 


78 


29 


76.7 


60 




58 


2 


61.3 


IVestbeld Mass 


87 "3 


50.70 


42.67 


53 


76 


66 


25 


60.67 


16 


24 


23 


2 




WHaycrford Pa (S) 


444 


59.0 






85 




19 


71.0 








2 




T^hitomarshls Ga 


01 1 


73.1 


62'8 


74 


93 


76 


20 


81.0 


48 


61 


49 


7 


64.0 






























Mms 






41.7 


53 


67 


60 


19 


5'7.'2' 


13 


21 


22 




isT 


■Winchester Va 


600 


67.0 


53.6 


78 


90 


78 


19 


79.3 


28 


42 


32 


2 


84.7 


Wood B Hnle Mass 


412 


49-6 


43.5 


53 


63 


58 


19 


56.67 


21 


30 




2 


27.3 


Worcester Misa 88 9 


50.2 


41.3 


58 


67 


58 


18 


58.7 


20 




24 


2 


24.0 


ZanesvUe Ohio 47 7 


65.4 


83.9 


70 


90 


72 


25 


76,7 


24 


46 


31 2 


35.0 


a) fibs at '5 inn P 1 \ h 8 f. h. and i) f. »i, AtO a, m. ii.sMlows,Moan'i9.8 Mas. 75Mm28. 


C ) Obs tiken at 6 a m 1 p. m. and 10 r. w. 


{31 No obs before the fifth " 


(4) Obs at 7 A M 2 p M and 11 p. m. 


<6) Mean for the maith 2<1 51, Max. 02, Min. 22. 


(8> Mean for the month G2 70. Mai. 76, Min. 48.— Oba. taken morning, 3 r. w. and evening. 




|S)Noob8 at9p m Oba after the thirteenth made at Philadelphia. 



„Googlc 



THERMOMETER MAY 1835. 



„».„.„„... 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


^M^ 


P.'.,. 


.\. 


.J, 


.^M 


.\ 




A. 


,'. 


p.W 


Coldest d»J, 


D. 


tX" 






68 8 


717 


618 


71 


88 


IT 


16 


77.7 


l5 


62" 


ii 




m- 


AU Stunts, S C 


bb» 


75 6 


69 8 


76 




77 




78.0 


53 


66 


55 


10 


57.7 


Amherst, Mass 


50 2 


66 


03 7 


68 


81 




16 


70.8 


41 


42 




9 


40.8 




49 68 


63 94 


49 89 


70 


86 


66 


81 


72.00 






32 


8 


36.0 


AnnAibor Miot 




























(TTmotell) 


66 


70 d 


58 8 


67 


83 


69 




72.'4' 


36 


33 




"7 


35.T ; 


Ann Arbor, Mioh 




























(Woodruff) 
A^llLnd Va 


614 


69 2 


67 2 


69 


86 


78 


23 


75.8 


84 


35 






36.7 


57 1 


"5 2 


016 


72 


40 


76 


24 


77.3 


41 


48 


45 




44.7 


Atiens, III 


69 


712 


615 


76 


96 


83 


22 


88.0 


38 


56 


39 


8 


46.0 


Auburn All (ll 


08 9 


84 3 


72, 


87 


99 




26 


92.5 


62 




61 


9 


61.3 


Aagusta 111. 


67 


70 7 


60 8 


77 


93 


84 


22 


84.0 


38 


CO 


46 


8 


48.0 


Austin, Texas 


aSQ 


87 


76 1 


7b 




82 


24 


83.0 


01 




64 


10 


68.0 


BaJdwm^TiUe, N Y 


48 8 


60 8 


53 6 


66 


76 


71 


81 


70.7 


40 






8 


38.7 


Bfttfle Creek, Mioll 


051 


719 


55 7 


70 


94 








85 


86 




7 




Bedford, Pa 


541 


716 


60 8 


71 


85 


73 


24 


78!3 


35 


47 


37 




4o!o 


Bcloit, WiB 


1)18 


78 2 


uol 


69 




81 


22 


81.0 


84 


49 


84 




39.0 


Bererly N Y 


62 7 


63 6 


61 1 


78 


74 


71 


16 


72.0 


40 








38.7 


Bloomfield, N J 


68 


69 1 


65 


68 


86 


71 


16 


73,8 


40 


41 


89 




40.0 


Boston, M!ies 1^ 


47 87 


04 29 


62 61 


05 


82 


60 


16 


73.5 


36 


46 


42 




44.0 


Brandon, Vt 


49 


64 


6il9 


64 


82 


71 


81 


71.7 


37 


47 


43 


9 


44.3 


BurlingtoD, Vt 


513 


65 8 


54 8 


67 


80 


7! 


31 


74.3 


40 


50 


43 


7 


46.0 




55.0 


70.1 


o9.e 


70 


85 


78 


16 


77.7 


40 




41 


9 


48.0 


Camden, S. C . 


60.0 
51.4 
47.3 


79.7 
68.5 
64.4 


69,1 
65.0 
47.2 


76 
70 
60 


98 
88 
86 


84 
74 
70 


22 
81 
81 


88.3 
77.8 
70,0 


82 
86 


53 
44 


57 
42 
86 


9 
7 


59 7 
44.3 
38.3 


Canton, N. Y 


Oarmei, Mo. (S) 


Cedar Keys, Fa...*;... 


T2.3 


78.1 


74.4 


81 


84 


81 


27 


82.6 




73 


67 


11 


68.8 


Ceresco, lYis 


58.8 


68.8 
70.3 


52.1 
80.0 


73 
77 


90 
90 


09 
81 


22 
23 


7S.U 


30 
58 


44 
69 


32 


7 
10 


38.0 


Cbarleeton, S. C 


Chopel Hill, H. C 


m'.a 


77.3 




70 


91 


78 


24 


78.6 


45 


57 


>1 


9 


M.b 


Cincinnati, Ohio..i5)... 


57.1 


75.0 


04.3 


71 


91 


78 


28 




37 


61 


46 


8 


44.7 


CleToland, Otiio..(fl),.. 


55.1 


63.9 


65.8 


72 




74 


80 


76'.S 


36 


37 








CoIumbuH, MiES...<J).., 








76 


94 


87 






48 


70 


50 






Conoord, N. H 


50.3 
69.1 
44.81 


S4.6' 
70.S 
611.26 


52.4 
66.9 
49.39 


60 
80 
60 


80 
93 
80 


69 
67 


15 
22 
81 


68.3 

ai.o 

69.00 


40 
82 


47 
36 
46 


42 
88 


9 
7 

7 


38.7 
89.0 


Cooper, Mioll 


ernftaijury, Vt 


Crichton'sStoro.Va.... 




























(8) „ 


si'.i' 


77.8" 


76.'u" 


78 


90 


89 


"i 


E'?" 


62 


60 


64 


"4 


ssir 


Deaf a Dumb inat.... 




























H.y 


65.6 
5B.7 


H5.4 
66.6 


57.'u" 
54.3 


69 
68 


si 

82 


71 
71 


30 


74.0"' 
73.7 


88 
37 


41 
34 


89 
32 


^ 


89.4" 
36,3 


Detroit, Mich 


DobuqnB, Iowa 


57.7 
68.71 
47.1 
58.8 


72.7 
72.46 
tiO.6 
71.3 


61.3 
59.52 
48.5 
54.6 


69 
69 

70 


99 

80 
84 


79 
74 
65 
69 


24 
81 


81.0 
73.67 
68.7 


89 
40 

34 


58 

45 
80 


45 

39 
36 


8 


48.0 
44.0 
41.3 


Eaaton, Pa. 


Exeter, JJ. H 


Flint, Jlioli 


Fort Madison, 




























Iowa, W 


59.0 


72.5" 
72.8 


66.0" 
61.7 


78 
76 


96 
87 


92 
77 


16 


7^2 


36 
46 


55 
52 


47 
46 


8 


47!o' 
47.9 


Predei^IcitCity. Md..., 




63,6 


77.0 


66.6 


76 


96 


84 


22 


88.0 


42 


50 


45 


8 


50.0 


GaBipoUs, OMo .-... 


59.6 


76.03 


66. U 


72 




82 


1 


78.0 


45 


69 


44 


8 


49.7 


dardiner. Me 


51.0 


61.8 


50.9 


62 


79 




81 


68.0 


41 


45 


43 


21 


43.0 




76.2 


92.0 


78.9 


90 




90 33 


94.8 


56 


70 


.2 


9 


62.7 


German town, Ohio.,.. 


57.5 


72.5 


57.5 


68 


9U 


70 28 


74.3 


37 


47 




8 


42.8 


(1) Ko obs. on the 2Gt 


at 9 p. a. (2) Obs. lalten at 6 a. m. 3 p. m. and 10 p. m. 


(3) No obs. before the 


15ttu H) No obs. after tbe a7th. Hone on tJie 27ai 0t9 f . m. 


(6)0bs.tftl(enat6 A. K 


. 1 p. M. (61 Several of tbe morning obs. taken at Sunriae 


and 9 P.M. 


Pi Mean for tbe montb 75.42, 


O) Obs. taken at 7 A. M 


Noon and 18) Obs. token at 6 a. u. Noon and 7 p. si. 


6p-m. lacomplete. 


*107 
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THERMOUETES MAY 1855. 



Gettysburg Po 
Glenwood Tenn 
GouTemeur, H Y 



; 70 85 
74 2 

; 66 67 
76 



Granville Ohio 
Great PftUs N H 
Green Spnaga Ala. 
Hamilton Ca (i) 
Hamslmrg Pa 
HiU'iboi ough Ohio 
Jftokson Oluo, 

(Gilmor) 
Jftck=oQ Ohio 
(Giookham) 
Joeksonville Fa 
KtjTAmt Fa 
Eiioi Hill Fa 
KnosTiUe Teno 
Lac qui parle Min 
Lewisbarg ^ a 
Lima Fa 
Lodi N 1 
LowYillE H T (2j 
Madiaon Wis 
MadiBon, Lid 
Madrid S T (3) 
Uaualiesi«T liH*) 
Manciiester N H 
Marietta Ohio 
Meadiilla Pa 
Mendoa, Macs 
Millersburg Kj 
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85.38 








13 


59 50 


^ewBeJford Ma£s 


6810 


69.'ib 


ei.'28 


81 


87 


79 




80.67 


50 


60 


62 


18 


5616 


^ew^^^^Jport,Mas9 


6311 


70.31 


62.16 


82 


92 


81 


80 


82.86 


64 


56 


61 


7 


66 00 


New Harmony Inl 


7013 


78.73 


68.60 


85 




80 


29 


85.67 


54 


60 


55 




66 83 


New London, Conn 


64 27 


78.40 


62.37 


81 




80 


30 


84.00 


64 




64 


13 


59 33 


^ w Orleans La 


3 57 


84.10 


77.84 


76 


89 


80 


28 


80.83 


65 


72 


71 




72 60 


New W ed Tesaa 


77 47 


91.88 


74.70 




97 


86 


29 


87.3S 


66 


72 


66 


7 


65fj7 


NoriiEtown Pa 


62 79 


3.74 


66.13 


80 






30 


88.60 


64 


58 


64 


19 


57 08 


No tl Attleboro 




























Mass 


6 61 


71.41 


60.'66 


80 


92 


79 


80 


81.90 


49 


59 


61 


18 


66 26 


Obe 1 n OMo 


63 o8 


1.70 


60.90 


81 


93 


80 


29 


84.67 


48 


64 


43 


4 


52 88 


Old own. Me ( ) 


6110 


68.14 


51.74 


60 


74 


57 


2 


62.88 


41 


62 


46 


9 


49 67 


Oswego N 1 


55 60 


64.07 


68.47 


72 


92 


78 


30 


80.67 




44 


40 


7 


47 00 


Ottawa 11! 


66 67 


76.13 


66.63 


83 


94 


90 


29 


88.83 


47 




44 


2 


50 67 


Oxf rd Mss 


70 7' 


9.48 


70.97 


79 


87 


80 




81.00 


59 


61 


58 


7 


63 00 


Pella Iowa 


fif 60 79.17 


62.23 72 




76 


27 


79.67 48 


54 


49 


1 


6133 


(1) Obs. laken at 9 a. 


K. and 9 p. M. 


(2) Oba. taken at Sum 


lee, Noon and 9 p. M. 


(s) Obs. taken at 7 a. 




1*) Obs. taken at 7 a. 


M. and 6 p. M. 


<6) For the first 19 da 


f 3 of the month only. | 



„Googlc 



THERMOMETER JUNE 1 



...0.....0.. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


a'm 


P M 


P M 


T" 


I'M 


PM 


W^rmi^sKlal 


V 


PM 


p. M 


ColdeatUay |] 




































lemp. 


P«inYan,N"Y"W~ 


"EHa 


Too7 


eCKBS 


74 


90 


75" 


80 


77:67" 


40 


84 


48 


la" 


19.33 


Perry Mel« 


5103 


64 73 


54.37 


63 




68 


29 


70.67 


44 


54 


45 


17 


49.00 


PetrjBbuTO, OliiolK) 
Philadelphia, Pa 


66 87 


78 bO 


64.47 


90 


92 


82 


29 


88.00 


48 


65 


46 




51.00 


b7 70 


76 60 


71.30 


85 


94 


88 


30 


88.67 


58 


60 


60 


19 


60.00 


Pittsburg, Penn 




























(OaUand Station) 


6150 




60.63 


80 


91 


78 


30 


szei 


44 


50 


is 


12 


47.'67 


Pittsburg Penn 




























(Marine Hospital) (* 
PlatteTiUe, Wis 


60 80 


70 07 


es-'is 


77 


90 


81 




Him 


46 


64 


55 


"4 


53."84 


60 00 


80 00 


62.00 


80 




78 






44 


60 


53 






Pacopsou, Pa 


66 77 


76 84 


66.45 




96 






aiM 


56 


62 


56 


"4 


60.67 


Pomfret, Conn 


60 79 


6134 


61.43 


80 


88 


79 


30 


81.33 


48 


58 


52 


12 


63.67 


Pottanlle, Pa 


6128 


73 73 


68.22 




96 


78 


30 


86.90 


41 


56 


62 


4 


53.83 


Ponllney, Iowa 


S3 17 


77 57 


60.53 


78 


94 


77 






43 


53 


40 


2 


46.88 


Princeton, Mass 


67 90 


66 90 


58.80 


78 


86 


75 


80 


78!30 


45 


52 


46 


5 


49.38 


Providence R I (S| 


6170 


72 00 


62.10 


78 


96 


78 


30 


81.67 


48 


63 


61 


13 


57.33 


Quasqneton, Iowa 


6165 


78 24 


68.24 


77 




89 


18 




44 


54 


46 


2 


50,26 


Randolpli Pa 


59 6o 


70 63 


58.07 


S2 


93 


79 


29 


SiM 


44 


53 


48 


12 


48.00 


Red Purer, 




























Settlement 


6518 


76 63 


66.68 


76 


92 


76 


18 


18M 


54 


03 


48 


"5 


69.00 


Sag Harbor, N Y 


68 20 


75 57 


62.67 


78 


94 




30 


85.00 


64 


62 


55 


18 


60.83 


St James, Mich 


iS 


67 56 


52.28 


79 


90 


78 


30 




39 


40 




2 


40.33 


St Johnsbury, Vt 
St Louis Mo 




58.40 


78 


91 


78 


80 


82.83 


46 


53 


45 


13 


62.00 


67 08 


78 50 


68.78 


81 


95 




28 


85.83 


52 


60 


58 


2 


56.50 


St MartuiB, C B 


57 64 


70 04 


59.36 


81 


94 


79 


30 


84,76 


43 


56 


49 


12 


47.80 


Sangatuck Mioh 


68 26 


70 83 


60.43 




92 


81 


29 


88,38 


46 


58 


42 


3 


47.00 


Sai-ionah Ohio 


62 50 


72 00 


60.47 


84 


97 


78 


29 


86.00 


43 


50 


44 


3 


47.00 


SaTannah, Gfa 




84 40 


74.60 


79 


93 


80 


24 


83.46 




71 


67 


4 


70.06 


Sajbtook, Conn 


60 97 


6817 


62.17 


71 


88 


78 


29 


76.38 


61 


58 


56 


12 


56,38 


Sohellman Hall,Md 


66 60 


76 28 


65.60 


88 


91 




29 


87.67 


65 


59 


65 


18 


56.67 




66 4S 


77 42 


69.78 


81 


95 




29 


86.67 


56 


64 


58 


4 


59.00 


Smithnlle N T 


54 60 


64 70 


55. 8 J 




84 


76 


27 


72.33 


43 


62 


46 


12 


47.00 


Smithfield, Vft. «) 














29 


85.75 








13 


60.50 


South ThomistOD, 










... 


















Me 


70 84 


72 28 


71.24 


85 


* 


94 


30 


el'tio 


66 


67 


65 


i'd 


66.13 


Sparta, Oa 


66 83 


86 47 


71.40 


73 


92 


80 


SO 


81.67 


50 


71 


57 


3 


60.67 


Spencertoini N Y 


60 50 


69 88 




70 


95 


82 




82.00 


49 


55 


60 


12 


61.83 


Spimgdale, Ky 


58 35 


80 12 


69.20 




96 


86 


17 


81.67 


40 


55 


50 


2 


68,50 




62 26 


78 54 


64.13 


81 


92 


86 


30 




49 




52 


12 


55.33 


St«uben, Ue 


57 83 


63 83 


68.88 


73 


87 


71 


29 


77.00 


50 


53 


47 


8 


51.67 


Superior Wis 


69 74 


6411 


69.63 


75 


87 


74 


29 


75.33 


40 


46 


46 


11 


47,33 


The Book, Ga IT) 




























Unionville, Ohio 


6313 


68 90 


solsV 


81 


92 




30 


B2.SS 


52 


54 


40 




51.38 


Upper Alton, IlL 


67 20 


76 79 


67.10 


78 


92 




27 


82.67 


60 


59 


52 


2 


65.33 


Urbana, Ohio 


62 86 


76 37 


62.60 


78 


94 


79 


29 


83.67 


44 


58 


44 




48.88 


Warrington Fa |S) 


6100 


78 62 


69.72 


78 


94 




29 


84.00 


49 


54 


46 


12 


62.83 


75 93 


8100 


80.17 






82 


24 


82.67 


66 


72 


74 


8 


73.38 


Weatfield, Mass 


56 79 


70 70 


61.47 


77 




81 


30 


88.38 




56 


48 


13 


52,00 


W Haverford, Pa 


62 67 


76 97 




80 


94 






87.00 


52 






19 


57,00 


WLitemaiahls Gt 


74 20 


8187 


74.'80 


80 


88 


80 


a4 


81.67 


07 


74 


60 


4 


69.00 


WiUinmstoirn Maes 


55 44 


6102 


61.99 


79 


87 


78 




81.50 


44 


56 


48 


9 


53.33 


Wineheeter, Va 


6717 


77 87 


66.33 


80 


94 


8i 


29 


86.00 


56 


56 


52 


4 


59.33 


6167 


7103 


62.50 


84 


91 


82 






49 


55 


62 


12 


65.00 




60 60 


74 67 


63.87 


77 


98 


78 


29 


82.67 


46 


50 


47 


1 «■<» Ji 


WObs tatenatSuc 


ISO 2p tt andSunset. (2) Oba. fakenat Sunrise, 2p. M. nod 9 p. M. 


(3) Oba taken at 7 a 


M IP M andBp.M. 


(t)0b3 taken at Sunr 


se, 9 A M 3 V. M. and 9 p. m. —Mean at9 a. m. 64.97, Mar. 81, Min. 50. 


(6) Obs. taken at S a 


M. If. H. and 10 p. H- 


(6) Mean for the mon 


h 73.74, MaE. 93.5, Mm. 50.5. *101 


(7) Mean for tbe mon 


h 71.87, Mai. 78 Min. 61.— Obs. taken at morning, S x: h. anil eyening 


(8) Obs. taken at Sun 


rise, Hoon and Sunset. 
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„„„„„„.. 


Mean. 


Masdma. 


Minima. 


A,^M. 


,,V 


P.V 


^u 


vk 


,•» 


m™».td>y 


IT 


..^M 




Coltotd^ll 




Mean 


,M 




xmv. 


Aleiiadna Va 


Tsqs 


8393 


■75755 


sT 


"95 


"87 


l9 


86.38 


■63 


■67 


62" 


T 


64.33 


AUbamts S C 


78 68 


82 84 


79.19 


82 




83 




83.33 


73 


78 


73 


8 


76.00 


Amhei-^t, UasB 


b7a9 


78 08 


68.20 


79 


92 






81.67 


57 


68 


61 


22 


58.33 


Angelica N i 


6619 


78 97 


65.58 


76 


92 


74 




81.00 


48 


68 


60 


8 


66.00 


4iitt Arbor Mioh 




























(Woodruff) 


61fi6 


78 78 


ei'.ii 


80 


91 


79 




82.00 


57 


66 


50 


7 


64!o6 


4nn Arbor Hioh 




























(Wmchell) 
Areola Ohio 


6S26 


77 03 


'^i'.ii 


81 


88 


77 




8L46 


69 


65 


57 


20 


6L60 


70 68 


76 bl 


66.22 




90 


78 




82.00 




66 


56 


21 


62.00 


Ashland Va 


7142 


84 32 


72.81 


79 




80 




83.67 


58 


66 


64 


8 


65.33 


AOiena lU 


78 41 


SbOy 


75,41 




101 


84 




89.83 


65 


74 


67 


21 


70,00 


AugoBt* lU 


69 SO 


83 58 


73.88 


80 


95 






83.67 


62 




65 


21 


67.67 


Aoatm Texas 


72 74 




78.83 


77 


94 


84 




88.00 




76 


72 


16 


74.00 


Baldmnayille N Y 


65 45 


78 97 




76 


87 


78 




79-88 


54 


60 


67 


21 


59-00 


Battle Creelt Mioh 


70 84 


8145 


68.85 


84 


96 


82 




87.33 




69 


56 


21 


63.67 


Bedford Pft 


69 77 


8412 


72.02 


78 


92 


80 




82.88 


58 


67 


61 


7 


65.67 


Beloit y/jB 


66 58 


8191 


68.31 


82 


98 


83 




87.00 


54 




59 


20 


60,00 


BoTerly N Y 


69 90 


77 18 


71.20 


77 




79 




80.67 


61 




60 


21 


61.67 




68 83 


86 2a 


72.70 


80 


102 


78 




86.17 


64 


70 




8 


67.00 


Bloomfield N J 


7160 


8^47 


71.56 


81 




80 




86.60 


59 


62 


60 


21 


68.66 


Boston, Maes ( ) 


67 87 


79 89 


71. J3 




90 


84 




86.67 


56 




60 


22 


63.67 


BlMidon It 


67 01 


74 10 


68 00 


80 


89 


79 




82.3J 


58 


59 


66 


8 




BnrlmgtuD Vt 


69 03 


70 87 


68.49 


80 


92 


80 






59 


66 


57 


8 


64.67 


Burlington N J 


72 81 


82 bS 


74.71 


82 


S4 


86 




87.88 


60 


66 


62 


22 


63.67 


tamJen S t 


77 84 


8810 


78.71 


82 


94 


84 




85,33 


73 


76 


71 


5 


75-00 


Oantun N 1 (l) 


68 04 


79 04 


70.26 


76 


01 


80 




80.83 


57 


64 


60 


7 


62.00 


(.armel Me 


t5 J3 


88 25 


61.73 


76 


96 


75 




80.00 


50 


68 


46 




59.00 


Cedar Keys, Fa 


78 71 


6) 90 


79.00 


82 


91 


82 




83.88 


74 


76 


74 


4 


76.33 


Chapel Hill N C 


74 77 


89 84 


76.00 


82 


99 


84 




86.67 


68 


81 


67 


7 


71.83 


thailostjn 8 C 


77 88 


87 08 


80.35 


81 










73 


76 


7S 


5 




Chestertown Md 


1o<>l 


83 82 


73.90 




93 


89 




87.33 


61 




61 


22 


'ii'si 


Cmoinnati Ohio (3) 


7152 


86 52 


76.74 


71 


91 


80 




86.67 


37 


51 


46 




69.00 


Olevaland Ohio 


70 90 


78 08 


70.29 




91 


80 




84.67 


60 


66 


59 


21 


64.67 


Columbus, MiM (*) 








8C 


92 


84 






73 


77 


78 






Concord N H 


68 80 


78 90 




82 


93 


80 




sisa 


58 


67 


60 


22 


diii 


Cooper Mich 


70 87 


76 06 


67.97 


84 


90 


80 


19 


80.00 


68 




50 


20 


61,33 


Craftalmij Vt 


62 751 


78 89 


64.54 


74 


82 


74 




74.00 


62 




66 


21 


58.00 


Crichton B Store To (6> 


7«67 


90 15 


84.85 


84 


99 


92 




00.33 


72 


68 


73 


7 


71.83 


Danvilk ky 


7b 52 


85 08 


75.03 




9^ 




18 


85.00 


70 


69 






69.33 


Deaf & Dumb laatN T 


78 17 


79 32 


72.94 






84 




87.40 


59 


61 


61 


21 


60-40 


Dedoit Hioh 


,0 6) 


79 32 


69.26 


84 


91 


82 




84.33 


60 


64 


60 


20 


62.67 


Dubuque Iowa 


66 73 


8127 




79 


95 






86.88 


58 


64 


60 


20 


60.00 


Easton Pa 


70 77 


85 87 


74'52 


78 


96 


8^ 


19 


85.35 


56 




61 


21 


62.00 


Exetec N H 


64^5 


75 68 


65.68 


n 


90 


78 




79.67 


53 


65 


50 


22 


60.33 


Flmt. Mioh 


68 80 


81 10 


67.30 




92 


80 






57 


61 


55 






Flusliing N Xtej 




























Ft Madiaon Iowa. <?> 


7810 


87 03 


7S.65 




10 


85 


18 


si.'ss 






64 




64! 00 


Frederick Md 




84 86 


76.02 


85 








87.88 


69 


71 


64 


22 


63.00 


Fnend hip Touq 


7148 


89 16 


73.87 


78 


94 


7f 




82.67 




79 




5 


71.00 


GaUipohs Ohio 






76.65 




95 




18 


84.88 


64 


75 


70 




70,33 


Gardiner Me 


69 90 


78 77 


69.29 


82 




76 


19 


80.33 


57 


67 


59 


8 


61.33 


CermiQlomu 


7196 


82 22 


71.44 


81 




81 




84.58 


64 


72 


61 




67.32 


GettTsbur^, Pi 


70 89 


82 45 


82.26 


79 


94 


81 


19 


84.83 


58 


63 


61 




61.88 


Glenwood Tenn 


7196 8144 


75.06 ' 77 


90 


81 '!7 


82.33 '64 170 '67 1 6 1 68.03 i 


(1) Incon-plele 




(2) Obs taken at snnr 


se 2p M undlOp. M. 


(3) Oba. taken at 6 A. 


M., 1 p. M. and 9 p. «. 


(4) Mean for Hie mont 


h 80.82. 


(6) ObB. taken at 7 a. 


M. noou and 9 p. m. 


(6) Monthly mean 76. 


5, Mai. 06. Mill. 60. 


■ (T, Obs. taken at 3 ». 


M. noon and 7 v. M. 
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QoaTernour, H. Y 

Grand Bapida, Mich 

OraiLville, OMo 

Green Springs, Ala.(i)... 

Hari'iaburg, Pa 

HJllBborougli, OMo 

Jaokson, OMo 

(Grookhom.) 

Jackson, Ohio. (Gilmor), 

Jaciaonville, Fa. 

Key West, Pa 

Knox Hill,,Fa. 

Iiaoi^mparle, Minn 

Lewisburg, Ta. 

Lima, Pa 

■Lodi,H. Y ; 

LowTiUe,H. y. 

MauolieBteT, I1L(» 

Mimohestor, N. H_ 

Mendon, Mass„ 

ililton, Ind 

UU-yfaukle, Wis 

(Winkler) 

MomsTillB, Pa 

Mom Grove, Pa 

Musoaline, Iowa 

Nantucket, Mtua 

No-wark, N. J. ..(S) 

New Bedford, Mass 

Newburypoct, Mass. . . ,. 

Now Harmony.Ind 

NewLondoQ, Ct. 

New Orieans, La 

New Wied, Texas 

I Norristown, Pa 

North Attieboro, Maes. 

Oberlin, OMo..„- 

Oldtown, Mfl...(*) 

Oswego, N. y 

Ottawa, in...(6) 

Oiford,l«i8s 

Pella, Iowa 

Penn Yan, N. Y.(fl).. 

Perry, Me... „ 

Pen-ysbiirg, OLiol^).. 

Phila^JelpMa, Pa 

PittBbarg, Pa .... 

{OnklandStation)(I)... 
Pittebnrg, Pa 

(Marine HoapitaJ). 

I PIuttBville, Wis 

p3on,PB 



70.52 ' 

66.18 ' 

70.48 1 

78.90 : 

74.74 : 



66.37 : 

■ 72.85 ' 

71.77 1 



76.68 

' 81.48 

> 7S.81 

81.87 

75.18 

77.65 
85.42 
78.48 



62.19 ■ 
71.00 ' 
65.71 : 



67.74 
87.31 
76.42 



■ 77.00 

75.10 

: 82.41 



65.20 ' 
68.65 
70.38 
76.81 
69.22 
6S.90 
64.10 ' 
I 73.03 ■■ 
I 78.90 1 

7a74 ' 

75.'65 
72.93 
74.47 
67.41 
09.15 



S.0O ' 52 I 62 



Uol.t 


ataa; 










fl1 


60.00 


■m 


58.67 




B6.67 




7K.3K 


n 


64.00 




65.00 


R 


64.33 




70.00 


5 


75.67 


■'1 


78.50 


V. 


73.01) 


1 


61.33 


« 


65.33 




62.83 


7 


6'^, 33 


7 


54.25 


■>.} 


08.67 


V,i 


64.33 


V,l 


Of! -00 




68-50 


?o 


66.33 


7 


64.67 


51 


60.«7 






■^1 


61.33 


9.1 


HO. 75 


''.\ 


62.67 


^'.^ 


62-20 


H 


71.67 


21 


63.38 


27 


7H.0(: 


1« 


77.3S 




62.0i: 




60.0C 


21 


63.67 


n 


60.0C 


7 


58.3S 




62.67 


H 


71-0< 


W 




■'.} 


69.0C 




59.0( 


21 




22 


64.17 


7 


66.00 


R 


65.76 


1 


63.07 


2-^ 


64-3^ 


H 


69.67 


21 


60.90 



(1) Obs. omitted from the 14th. to the 27th. of tlie mouth. 

(2) Oba. taken at 7 a. «. 1 p. m. and 9 p. m. 

(S) Obs. taken at 7 a. h. and 6 P. u. Mean foe the moiilJi 74.75. Max. 94.25. Miu. 54.75. 

<*) Incomplete. 

(5) Obs. not always taken at the usual hours. 

(8) Obs. taken at sunrise, 2 p. m. and Buneet. 

(7) Obs. token at Bnnriee, 9 a. m. S P. M. and 9 P. M. Mean at 9 A. m. 72.94. Max. 83. Min. f 
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Mean 


Maxima. 


Minima, 


\ 


^ 


\i 


7 


VM 


A. 


Ttoi^Ht d«J 


4M 


e\ 


e\i 


™d.,[| 












Ob 08 


Wb3 




w 


100 


80 


Te" 


85:67 


65 


63 


Is 


T 


58.33 


Ponltuej Iowa 


esiej 


Pnnoeton Maes 


65 b 


4 50 


t.9.02 


77 


91 


75 


1 


79.00 


56 


60 


65 


21 


57.83 


P OTidenee P I 


b9 04 


80 04 


69.00 


78 


95 


81 


19 


84.33 


60 


68 


61 


21 


63.33 


QoasqnetOii, Iowa 


6718 


83 91 


b8.91 


80 




82 




85.00 


56 


64 


69 


20 


62.00 


EedKveraettlemeot 


66 68 


8 00 


67.68 


87 


92 


82 


24 


78.3.3 


66 


66 


50 


7 


62.00 


Hchmond Unes 


64 29 


80 94 


70-45 


78 


94 


87 




84.00 


52 


64 


58 


21 


58.67 


Sag Ha bo N 1 


70 58 


82 00 


69.94 


80 


96 






85.00 




64 


61 




66.88 


St. James Mioh 


67 B8 


80 


62.37 


83 




72 




78.67 




68 


50 


3 


56.00 


St. Johnabmy Vt. 


09 00 


6 66 


67.13 


80 




75 




73.67 


57 


67 


54 


8 


63.00 


St LomsMo 


74 76 


87 08 


7.10 


83 


96 


83 




86.67 




79 


70 


1 


74.00 


SLMarhm CiuE 


6 ai 


8129 


67.67 


77 


92 


78 




82,00 


52 


64 


64 


7 


69.80 




7100 


8118 


69.61 




93 


85 




87.00 








4 


66.00 




2 26 


88 42 


6J.89 


84 


95 


78 




85.67 


57 


69 


67 


21 


64.33 


SaTannah Ca 


77 80 


89 50 


79.40 


81 


94 


83 




84.B3 


73 


79 


74 


6 


76.00 


S^brook Conn 


69 85 


7916 




76 




78 




78,67 


62 


67 


62 


21 


62,33 


SohelljnanHaUjMd 


7 45 


8194 


7.i!74 




91 






85.67 


59 


66 


60 


21 


64.67 




44 


85 47 




81 


95 


85 






65 


71 


67 


7 


67.67 


SiB UmUe H Y 


65 58 






77 


94 


77 




79.88 


66 


66 


55 


7 


59.67 


SmitMeia, Ta.1-) 
















84.25 










69.25 




71.'« 




33.84 


74 


96 






88.00 


68 


71 


70 


8 


70.67 




6T.90 


76143 


69.19 


79 


92 






84.67 


53 


61 


69 


21 


59.88 




67.18 


87.76 


79.94 


77 


97 


88 




83.88 


65 


70 


65 


6 


68.00 




70.00 


79.46 


72.68 


80 




84 




84.33 


56 


64 


60 


21 


61.67 




64.86 
65.19 


71.74 
73.62 


62.48 
64.68 


77 
76 


84 
88 


75 
78 




76.00 
80.00 


65 
54 


65 
55 


53 
50 


7 


64.67 
53.00 


SupeHo^, Wis. .' 


TiwKock, Ga.(3) 




























Upper Alton, IlL 


n.22 


MM 


70.55 


80 


98 


86 




88.'o6 


60 


75 


63 


"i 


7o!o6 


Urbana, Ohio 


71.83 


88.18 


70,87 


82 


95 


77 




84.67 


62 


69 


62 


6 


66.33 




67.81 


81.29 


67.74 


84 


92 


76 




81.00 


54 


68 


56 


24 


61.00 


Wanington, Fa..(4) 


77.45 


82,74 


82.00 


82 




84 




88.67 


73 


76 


79 


27 


77.00 


Weetfield, Mass 


64,96 


77,25 


68.28 


75 




80 




83.00 


52 


62 


68 




59,07 


West Ha"f erf ord. Pa 


70.06 


85.09 




77 


95 




20 


85.50 


60 


61 




22 


60.00 




80,16 


86.82 


'im 




90 




22 


84.83 


75 


80 


74 


6 


77.33 


Williamstown,MaBs(6)... 


65.86 


76.49 


67.81 


77 




76 


25 


74.00 


64 


64 


58 


21 


60.00 


WoToeater, Maaa 


69.68 
69.19 


77.21 
84.36 


69.17 
71.42 


83 
78 


91 
96 


80 


19 


85.00 
82.67 


56 
58 


63 
64 


60 


21 
9 


60.00 
65.33 


ZaoesTille, OHo- 


(1) Oba. taken at 6 a. m 


1 p. H. and 10 p. M. 


<V Mean for Hie month 


59.50. Mas. 96, Jim. 65. 


(3) Mean foi the month 


76.20, Mas. SO, Min. 72. Obs. taken morning, S r. m and evening. 


W Obs. taken at sunrL 


e, noon and sunset. 


(6) Oba. taken at ^ a. 


It. a V. M. and 9 p. m. 
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Alesaadria, Vft ,.. 

AllSamta, S. C._ 

Amherst, Mass 

Aogalioa, N. Y...(l) 

Ann Arbor, 



70.10 ! 
77,61 1 
61.16 ■ 



. 71.13 ' 

; 79.06 1 

68.19 : 

I 60.76 I 



Anu Arbor, Midi 



id, Vii.,, 



AthenB, 111. 
Anbnm, Ala... 
AagQsta, 111... 
AuB»aii, Tesas. 

BaldwinSTille, N. T 

Battle Creek, Hioh. . 

Badforf, Pa 

Beloil, Wis 

Beverly, S. Y 

Bladenaburg, Mda). 

Bloomfield, K. J 

Eramlou, Vt 

Burlington, Vt....... 

Burlington, HI. J.... 

Camden, 8. ~ 

Can,toii,N.Y 

Cftniiel, Me..(i'..... 
Cedar Kejs, Pa.... 
Chapel Hill, N. C. 



T9.9J ; 

71.77 ; 

77.35 1 

69.90 ' 



76.90 I 
68.77 ■ 
55.00 ■ 



Ciieetertown, lid. . 
ClSTeland, Oliio.... 
CoIumbuB, Miss.-( 
Coooocd, N. H.... 

Cooper, Mich 65.42 

CrnftabHry, Vt 55.52 

CrichtonsStoro, Va.(3).., 78.28 

Detroit,Mioh 66.70 

Dubuque, Iowa.. 

Deaf &Dumb Inst. N. Y, 

BastoQ, Pa 

Eieter, N. H 

Pliut, Mich „. 

mushing, N. YC*).... 
Ft. MadiflonJowiL (6) . 

JFrederiok, Md. 

Gallipolis, Ohio 

Germantown, Ohio.. 

Gardiner, jya.,.. 61.4S 

GettjBbnrg, Pa 65.48 

Glenwood, Tenn..C6) 73.68 81.67 74.82 '. 

Qouyemeor, N. Y „ 62.42 

Grand Rapida, Mioh 61.62 76.62 65.87 

■GranTillo, Ohio 

GreeuSprings, Ala .^ 78.25 : 

(H Month Incomplete, 

(3) Mean for the mouth 80.09, 

(5) Obs. taken at 7 a. m. noon aniil 6 p. m. 
<i) Mean for the month 70.44, Mas. 83, Mi 

(6) Obs, tateu at a. u. noon and 7 p. m. 
|8| Incomplete. 



74.10 I 

65.85 I 

84.S7 i 

76.00 I 

77.16 1 

75.54 ( 



79.72 I 
81.71 
78.82 ( 
78.31 ■ 
77.88 f 
81.67 
77.35 
76.62 
78.18 
8.17 . 



80.00 . 
85.88 ■ 
74.07 



73.00 
85.00 ■ 
83.67 I 



76.00 ■ 
81.67 . 
72.00 ■ 



. 79.27 I 

. 82.00 I 

79.18 1 

■ 75.00 I 

■ 77.67 I 
. 82.00 ( 
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HltniEbiiTg, Pa 

HillBboro, Ohio 

Jooksoii, Ohio 

{Oroofeiara) 

Joakson, OMo 

{Gilmor) 

JacksonriUe, Fa 

Key WeBt, Fa 

KiioiHill,l?a..(l) .. 
Lacquipfltle, Minn. 

Lenisbnrg, Va 

Lima, Pa 

Lodi,N. Y , 

Londocderay, N. H, 

Madrid, N. T 

MtmohoBter, DL-.W 

Mimoheator, N. Hli), 
MeadTiUfl, Pa li| . 



Milton, Ind. 

MilwanJrie, Wis,.... 

(ffiakler) 

ontreal, Ca, (SJ.., 

Momsrille, Pa 

Mobs Grovo, Pa.... 
Masoatine, lo'wa. .. 
Nimtucket^ Mass. .. 

Newark, K. J..!i) 

NewBedfonl, Mass 

HewbuTyport,Maaa 

New Harmony, Ind 

Hew London, Ct 

New Orleans, La 

HewWied, Teias 

Norristown,Pa 

NorBi Attleboro, llasa. 

Oberlin, OMo 

OMtowu, aie 

Oswego, N. y 

Ottawa, II1...(5) 

Orford, MIsa. (O) 

Pella, Iowa 

PeonYan, H. Y.d) 

Perry, Mo. (8) 

Penysliurg, P) 

Phiiadelphia, Pa 

PittBbnrg, Pa 

(Marine Hospiki.)(l0)., 

Pittaburg,P» 

{OailBEd Station.).,.. 

Platteville, Wis , 

Pooopaon, Pa , 

Pomfret, Conn 

Port Gibson, MiBs.( 



7167 ■ 
78.00 I 
77.20 I 



76.33 ; 
74.88 : 
75.07 ' 



75.80 ' 
76.70 ■ 
83.00 ( 



73.67 



I 7i.67 

I 7G.50 

' 72.83 

■ 50,33 



52.67 
51.67 
50.83 
59.00 



60.67 
I 61.00 

56.17 
■ 56.40 



75.67 
61.67 
51.40 
66.67 
53.67 



i 47.67 

; 00.67 

67.67 



58.67 
60.00 
63.67 
53.33 
72.67 



(iTlnoomplate. laj Obs. taken"at 7 a. k. 1 p. u. and 9 p. m. 

(S) For eight days only. 

(4) Obs. taken at 7 a. m. anil 6 p. u. Mean for the month 69.443., Mas. 84.5. Win. 49. 

(5) Hours of obsecvati on not perfectly nniform. (a) For the first 14 days of the month only. 
O Obs. taken at Eunrise, 2 p. a. and Eanset. (S) Obs. taken at gnnrise, 2 P. m. and 5 p. »i. 
(9) Obs, taken at 7 A. m. 1 p. m. and 9 p. m, (lO) Obs. taken at sunrise, 9 a. m, 3 r. m. 

aadSp.M. Meanat9A. M. 69.90.Mas. T7.Min.69. (ii) For thelaat eleven daysof month only. 
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PottsriUe, Pa 

Poultoey, lowaW 

Princeton, Moas 

Eed River Settleiaent... 

BJclunond, Maas 

Sag Harbor, H. T. 

8t. James, Mioli 

St. Louis, Mo 

et. MartiuB, C. E 

Saugatnok, Mici 

Stvvannah, Ohio. 

Savannuli, 6a 

Saybrook, CKS) 

aobeUman Hall, Md 

Smithsonian Inst 

Smithfleld, Va.(S) 

Smilirille, N. y. 

Sparta, da 

SpencertowD, N. Y. 

Springdale, Ey 

Sprii^oW, MttBS 

Stratford, N. H 

Steuben, Mo 

rior. Wis. 

The Bock, Ga.(*) 

Upper Alton, El 

UrbiuiB, Ohio 

WampsTilla, H. Y 

Warrii^;kin, Pa..(B) 

West HaTerford, Po. 

Whitsmursli. Island, Ga. 
'WilliBmatown,Mas3. OT . . . 

WorcestfiT, Mass. 

ZoDesrille, Ohio 



OAi 


estflnj 








terns. 


Ifl 


60.ir 


IT 


sa.iiii 


:u 


M.17 


\h 


51.33 


■M) 


48.33 


Bl 


60.00 


■il 


fi1.fi7 


\'i 


fi4.ffll 


m 


48.0(1 


IH 


60.83 


1K 


57.0C 


■^1) 


IDA)'. 


■^v 


61.0C 




62.67 


in 


65.67 


IK 


(W.(U 


SO 


fi4,fi7 


ffll 


67.8? 


HI 


48.67 


IH 


(il.HH 


9.7 


fir.nr 


;iii 




SJ 


fiy.H7 


lb 


53.00 


17 


61.33 


IK 


57.67 


sn 


S5.8£ 


b 


TOS 


SI 


64. 5C 


2(1 


7(1.67 


HI 


51.8f 


'^K 


54.0( 


ly 


60.67 



(Xl Inoomplela. 

(2) For the last 14 dajs of tie mouth only. 

(8) SEean for the month 76.92. Mas. 92. Mm. 60. 

(4) Mean for the month 76.30. Mas. 81. Min. 66. Ob sonationg incomplete, talte: 
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. »., » . 


Mean. 


Maxima. 


Mlalma. 





p M ' 


A.M 


eM 


PJi 


Watnust day. 


A.M 


P.M 


e 








O^U 


















SO" 


82 


IT 


S 


46 


■fie" 


"sT 




temp. 


Alexaniii a V 


63 S7 


76.00 


67.81 


J& 


28 


55.00 


Allfeamta S C 


7410 


83,65 


77.62 


81 


90 


84 


18 


84.83 


64 


78 


72 


28 


78.00 


AmbiTBtyli es 


63 47 


69.17 


57.93 


75 


85 


77 


12 


74.90 


88 


54 


43 


30 


45.90 


Angelioa,H Y () 
AnnArlMr M oh 

(Woodruff) 
ion Arb r Mioh 


57 66 


08. U 


57.45 


68 


84 


72 


12 


76.67 


40 


52 


40 


19 


46.33 


59 20 


70!83 


63!30 


72 


87 


74 


"i 


77.07 


40 


57 


45 


27 


49!67 




























Aslknd Vn 


6J51 


73."l0 


59.'82 


78 




72 


i" 


77.03 




51 


40 


27 


43.60 


6613 


77.27 


68.00 


75 


87 


76 


17 


78.07 


46 


64 


50 


27 


56.33 


AtlienB 111 


6810 


79.80 


69.58 


78 


91 


78 


1 


81.67 


60 


63 


62 


27 


58.00 


Aubnm, Ala 


75 is 


85.43 


76.73 


81 


92 


88 


18 


86.88 




77 




27 


70.00 


AnguBta, 111 
AuBtin, Tems 


64 83 


76.43 


67.36 


74 


91 


78 


1 


80.00 


39 


69 


'50 


27 


58.33 


7140 


85.80 


77.20 




93 


82 


2 


82.88 


54 


76 


68 


30 


70.00 


BaldwinsTille H i 


5513 


65.60 


59.73 


72 




75 


12 


76.67 


37 




43 


19 


44.00 


Battle C -eet, M oh 


r2S8 


73.77 


63.89 


78 




77 


1 


81 OO 


47 


60 


47 


27 


52.07 


Belo t W 3 


o8 40 


72.06 


59.80 


71 


90 


72 


8 


70.88 


40 


52 


46 


27 


48.67 


BeTerly H 1 
Bladensbm^ Md (^) 


5D75 


70.04 


61.37 


77 


81 


81 


17 


71.33 


44 


66 


45 


19 


49.38 


61t>4 


76.40 


65.22 


76 




74 


2 


80.00 


43 


60 


49 




57.00 


Bloomflall N J 


58 "2 


74.48 


61.60 


78 


94 


80 




80.67 


40 


62 


45 


19 


53,50 


BoatoQ M B (3) 


65 83 


71.98 


65.07 


77 


BO 


80 


9 


78.67 




50 


50 


39 


50.00 


BowlJig Green, Kj 


69 27 


84.57 


69.03 


76 


94 


77 


20 


79.67 


44 


70 


51 


27 


56.67 


63 84 


C6.41 


66.60 


70 


84 


74 


12 


75.67 




47 


S8 


19 


42.17 


Bnrlingtoa Vt 


54 90 


68.70 


68.26 


73 


85 


78 


12 


77.67 


34 


48 


89 


19 


43.83 


Burlington N J 


6160 


74.20 


65.60 


78 


90 


83 


2 


82.00 


46 


64 


60 


19 


68.88 


Cwnien S C 


180 


84.76 


74.80 


78 




84 


12 


84.38 


69 


74 


61 




65.67 


Canton N T 


52 2 


68.72 


57.60 


74 


85 


72 


12 


78.38 


38 


48 


86 


19 


41.00 


Carmel Me 


49 70 


67.70 


50.14 


76 


89 


78 


9 


76.67 


32 


47 


36 


19 


42.67 


Cedar Keys Fa 


7 


84.53 


79.68 


83 




83 


28 


84.00 


72 


78 


74 




76.83 


Chapel HiE, N C 


66 83 


S2.18 


71.73 


75 


94 


82 


13 


83.88 


53 




56 


28 


63.00 


Chorlesto 8 G 


74 83 


84.70 


78.50 


80 


92 




18 




68 


74 


70 






C nemniib Ob a (*) 


68 20 


78.70 


70.97 


77 


89 


82 


12 


79.'33 


50 


60 


66 


28 


6O.'07 


OleTelanl, Ohio 


6169 


78.25 


04.74 


77 


86 


7& 


1 


79.00 


42 


58 


40 


27 


52.00 


Columl us B Bs 15) 








78 




82 






57 


72 


60 






Concord N H 


63 47 


69.'66 


58.97 


78 


85 


82 


9 


74.'83 


84 


56 


38 


30 


44.88 


Cooper M oh 




69.78 


62.79 


76 


86 


76 


10 


77.00 


48 


53 


48 


19 


52.00 


rraftsbnry Vt 


49 63 


63.47 


55.60 


66 


79 


74 


12 


72.00 




48 


34 


19 


87.00 


Cr chton 8 btoro 




























Va (8) 


67 25 


77!75 


74.63 




95 


88 


18 


85.67 


55 


64 


67 


30 


oi'.'oV 




7168 


82.48 


72.74 


78 


90 


79 


12 


80.67 


GO 


71 


62 


18 


64.67 


Deaf &»imb Inst. 




























NY 


62 82 


7L60 


U-ii 


79 


87 


80 


12 


80.67 


46 


60 


50 


19 


61.96 


Delio t, M oh 


6180 


71.13 


62.80 


74 


87 


74 




78.00 


41 


56 


47 


27 


60.00 


Delaware College (2 


60 68 


73.79 


04.90 


78 


86 


80 


12 


79.67 


44 


60 


80 




68.00 


Dubuque Iowa 


6110 


69.10 


68.83 


75 


91 


76 


10 


79.67 


46 


54 


48 


18 


52-33 


Easton Pa. 


56 68 


78.60 


63.47 


76 


94 


78 


12 


79.38 


40 


63 


50 


28 


56.00 


Exete N H 


4J87 


68.33 


55.00 


72 


87 


74 


12 


74.33 


82 


58 


40 


19 


44.38 


Pbnt,Mioh 


59 00 


73.70 


59.80 


72 


87 


72 






30 


65 


89 


27 




FIuBhmp N T (T) 




























Ft ilaaiBon lona <» 


68 98 


78.77 


68.47 


76 


92 


80 


9 


aloo 


84 


60 


51 


80 


so.'ss 


FrBlenci MI 


(■2 04 


74.76 


66.47 


76 


89 


79 


12 


79.83 


45 


68 


60 




68.67 


Qalliols 0! 


69 00 


80.01 


71.37 


79 


99 




17 


81.33 


49 


60 


61 


27 


57.33 


GeUrsburg Pa 


67 00 


72.73 


64.10 


76 


88 


77 


2 


78.00 


44 


56 




19 


51.67 


Qlenwool Tenn 


60 86 1 79.92 


71.60 


76 


88 


78 


12 


79.23 


61 


67 


53 


27 


57.70 


(1) For f he first 2 


dajs of the month only. 1 


(2) Record noompl 


te 


(3) Obfl taLeo at e 


innse 2 p.m. and 10 p.m. 


TO Ob token at b 


K 1p.m. and 9 P.M. 


WMeanforaemon 


til 8.03 


e) Oba taken at 7 


A K, noon and 8 P.M. 


m Me n for the m 


onth 63.78, Mas. 88. Mia. 44. 


(8) Obt taken at 


A T. ., noon and 7 p. m. 
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.„.™„™ 


Mean. 


Maxima, 


Minima. 


aTm 


P^M. 


..V 


AJt 


P.M 


"72" 


W.™td., 


\.M. 


I9- 


A 


CWd^staoy. 1 


"12" 


U^l 


"19 


lamp. 




55W 


"693r 


-eiM 


T*"" 


77.88 




40.33 


Irrand Rapids, Miclt 


58 98 


71.47 


61.67 


74 


83 


76 


10 


76.38 


48 


67 


44 


27 


49.88 


aitmnlle Ohio 


65 71 


76.21 


66.00 


75 




74 


10 


76.67 


45 


64 


46 


28 


54.67 


HarriBtnirg, Pa 


64 07 


64.50 


69.93 


79 




84 


12 




48 


60 


67 


20 


66.67 




68 97 


78.40 


65.83 


72 


88 




1 


75I00 


43 


65 


48 


27 


62.38 


Hiram, Ohio 


5157 


68.27 


68.67 


72 


81 




11 


76.00 


42 


84 


40 


19 


46.67 


JaotsonyjUe Fa 


78 33 


84.98 


78.43 




91 


83 


16 


85.83 


74 




73 




75.66 


Jackson, Ohio 




























(Giamor) 




79:60 


72!28 




98 


84 


ii 


85.35 


47 


68 


48 




49.38 


Key -West, Pa 


78 88 


84.77 




81 








84.00 


77 


82 






79.50 


Knoi HiU, Fa. 


76 80 


86.40 


77.'2'7 


80 


98 


82 


28 


83.67 


70 


79 


72 


27 


74.88 


Lftoqmparle, Minn 


65 42 


68.69 


57.16 


73 




76 


7 


79.00 


40 


42 


42 


18 


44.00 


LewisbuTg, Vft 


62 03 


76-97 


68.78 


74 


90 


72 


18 


76.33 


42 


64 


50 


28 


50.67 


Lima, Pa 


69 52 


72.72 


62.62 


76 




78 


1 


74.50 


41 


60 


47 


24 


80.50 


Lodi, H T „ 


6818 


68.30 


68.10 


75 


84 


76 


12 


78.00 


86 


49 


87 


19 


42.88 


LondoniiaiTy, N H ^ 


58 73 


69.87 


68.83 


77 


90 


78 


12 




32 


64 


42 


19 


46.67 


UanolieBter, HLW 


64 60 


7(1.47 


66.93 


75 


92 


80 


8 


79.67 


44 


62 


46 


27 


64.67 




5189 


69.64 


68.82 


74 




77 


12 


76.67 


28 


62 


40 


19 


45.83 


MeadiriUe, Pa- 


60 67 


70.10 


68.87 


78 


86 


76 


1 


76.38 


42 


60 


49 


28 


51.88 


ileodoD Mass- 


5617 


69.17 


59.10 


76 




78 


12 


78.67 


39 


51 


40 


20 


48.33 


Milton Ind 


64 42 


75. 4S 


66.58 


76 


86 


75 


18 


78.83 




68 


49 


28 


58.67 






























(Winkier) 
Montreal, Ca 


68 60 


68!07 


57!67 


78 


89 


72 




76.33 


42 


68 


42 


27 


4e!67 


56 62 


66.58 


60.72 


74 


83 


78 




74.60 


44 


51 


43 


29 


49.00 


MoniBTiUe, Pa. 


58 83 


78.63 


61-60 


78 


91 


76 


2 


77.38 


46 




60 


19 


52.67 


Mosa (jrOTO Pa 


69 68 


72.96 


60.04 


74 


88 


74 


10 


78.67 


34 




44 


28 


47.00 


Muscatme, Iowa 


64 00 


78.77 


64.6D 


77 


92 




8 


88.00 


36 


50 


60 


80 


18.00 


I!Tantu<:lct Mass 


62 52 


69.04 


60.82 


77 


79 


71 


9 


76.83 


52 


86 


60 


19 


64.10 


\ewiik K J 9i 














13 


78.87 








19 


51.13 


Mow Bedlonl Misa 


66 70 


68!9S 


57!93 


72 




72 


9 


76.38 




57 




20 


48.67 


Mewhuryport,iIass(3 


55 47 


69.06 


58.77 


76 


92 


79 


12 


79.17 


40 


66 


44 




47.97 


SewHaimony.Ind 


70 10 


80.20 


72.17 


J7 


89 




10 


81.00 


51 


66 


54 


27 


57.67 


\ew Louden, Ct. 


67 97 


73.00 


61.73 


74 


84 


74 




74-67 


44 


62 


60 


29 


88.88 


Sew Orleans, La 


75 48 


82.70 


78.88 


78 






U 


82.33 


68 


76 


78 


27 


73.83 


New "Wied Texas 


76 67 


90.47 


76.80 


81 


97 


81 


4 


86.67 




78 


72 


27 


78.67 


Nornstown, Pa 


58 38 


71.23 


62.85 


75 




78 


12 


77.33 


"44 


69 


60 


19 


53.88 


North Attlehoro Mass 


62 92 


67.84 


52.31 


74 


87 


73 


12 


74.88 


86 


52 




19 


45.33 


Obailin, Ohio 


64 60 


75.50 


68.90 


77 


89 


74 


11 


77.67 


42 


69 


48 


27 


52.67 


Oswego, N Y 


67 77 


69.60 


61.20 




88 


81 


12 


79.67 


87 


66 


43 


19 


47.67 


Ottawa, IlL 


68 98 


76.48 


64.40 


79 




78 


9 


78.33 


46 


68 


50 


27 


63.67 


Oxiord MiEsW 


74 64 


81.65 


72.60 




90 


81 


12 


86.88 


56 


67 


56 


27 


60.38 


Pelln. Iowa 


60 38 


75.60 


62.88 


72 


91 


74 


8 


77.67 


36 


66 


44 


80 


49.00 


PennTan N Y (=) 


54 88 


69.18 


61.63 


71 


84 


78 


12 


78.00 




51 


41 


19 


44.33 


Perry, Bk 


47 98 


60.57 


61.87 


64 


76 




9 


66.00 


84 


45 


40 


19 


40.67 


Peirysbui^ Ohio 


67 48 


74.73 


68.97 




90 


79 


1 


82.00 


50 


67 


61 


27 


68.33 




65 76 


75.67 


69.20 


79 


90 


84 


12 


88.67 


60 


65 


68 


20 


68.88 


Pittsbuig, Pa 




























(Oil laud Station,) 


62 77 


72.10 


65.17 


75 




76 




76.67 


44 


57 


51 




5l67 


Pittaburg Pa 




























(JSaiine HoBpitalJto 


64 47 


78.10 


M.'ii 


77 


83 


80 


12 


78!ciO 


45 


68 


84 




62!25 


Platterfle, Wis 


62 87 


74.87 


64.73 


76 


92 


76 


10 


79.67 




60 


48 


2,7 


50,67 


Pooopeon, Pa _ 


62 88 


76.02 


64.86 


76 


90 


79 


12 


79.67 




68 


49 


28 


65.17 


Pomfret, Conn 


66 78 


67.88 


57.00 


74 


85 


74 


9 


74,67 


42 


52 


41 


19 


47.67 


(1) Obs taken at 7 A 


M 1p M.andSr.Bi, 


(2) Obs taken at 7* 


M and6p.M. Mean, for tJie month 64.496 ; Max. 88.76, Mm. M. 


9) Ohe taken at 7 


A M IJp. M.aml9i..M. 


<4) Foi tlie last 22d 


ays of tho month only. 


<<•■) Oba taken at b 


niise 2 P. M. and eaaeet. 


(6>Ob3 taken at sniH 


186, 9 A M., 3 p. M. 4 9 p. M., Mean, at 9 a. m. G7», Max. 78° Minimum 60o. 
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i 


Mean. 


Mazlma. 


Mininaa. i 

1 




p% 


pV 


4.M 


VM 


P.M 






3 


pV 


Colaatt day 11 






Ditol M.an. It 














71 


9 


77.67 


40 


68 


44 






PottBTille Pa 


69 45 


72.40 


60.08 


"t? 


93 


19 


40.83 


Poultnej lowft 


58 f 6 


78.13 


68.79 


75 


97 


75 


11 


79.00 




51 


40 


27 


48.67 


Prmceton JIoss 


54 38 


65,65 


56.08 


78 


81 


74 


12 




41 


48 


89 


19 


42.80 


PiOY lenoo E 1 0) 


53 80 


72,40 


57.10 


78 




73 


10 


77^00 




56 


41 


10 


44.38 


aedE TBI Settlement 


58 77 


68.10 


66.67 


70 


82 


70 


5 


73.37 


40 


66 


40 


30 


48.00 


Kchmou! Uaas 


54 63 


72.07 


61.00 


70 




73 


12 


78.83 


28 


50 


87 


20 


41.00 


Sag Harlor N 1 


60 83 


75.85 


68.85 


77 


90 


75 





78.67 


46 


68 


50 


20. 


54.67 


St Jwnas Mcll 


59 8 


65.47 


67.88 


73 


85 


73 


11 


76,67 


46 


51 


46 


27 


50.00 


at LouiB Mo 


58 47 


79.77 


70.98 


75 


90 


79 





80.81 


40 


04 


56 


37 


57.83 


St ■Martin l_ E 


5148 


68,78 


55.33 


70 


80 


76 


12 


77.80 


32 


62 


86 


10 


42.00 


Saugituok Moh 


04.8^ 


75.93 


64.93 


79 


87 


80 


11 


80.67 


48 


63 


47 


27 


53.67 


SttTannali Olio 


68 83 


76.60 


66.00 


77 


90 


80 


2 


81.00 


40 


68 


48 




63.00 


Savaimali Gn 


3 60 


85.10 


77.80 


73 


96 


84 


17 


85.00 


67 


75 


70 


28 


71.00 


Sftylirool. Ct 


59 70 


70.00 


59.27 


72 


80 


74 


9 


74.38 


44 


EO 


42 


20 


62.38 


SoIiBllmafl Hall Ud 


68 07 


75.40 


65.10 


78 


89 


79 


12 


81.00 


45 


60 


60 


80 


66.38 


Sm BiBomau Inst 


64 '0 


77.88 


68.70 


77 


93 


80 


13 


88.38 


47 


67 


56 


19 


66.67 


Smithfiell Va() 














13 


83.50 








28 


67.60 


SmitliTilla N T 


68 GO 


70.'73 


^i'.'is 


73 


85 


76 


12 


78.00 


34 


67 




28 


43.67 


Sparta Qa 


68 50 


86.83 


74.00 


72 


94 




15 


80.67 


50 


79 


65 




69.67 


Spenoertown, N Y 


68 B7 


68.40 


58.00 


75 


84 


77 


12 


77.33 


30 


60 


89 


19 


43.83 




6513 


81.68 


78.70 


77 


90 


81 




79.00 


42 


68 


61 


27 


58.30 


Sprmgfielil Mass 


53 80 


72.33 


62.00 


76 


84 


80 


12 


79.00 


39 


E7 


43 


19 


48.67 


Stratford, N H 


47 40 


65.07 


67.18 






75 


13 


71.67 


30 


46 


42 


19 


41.67 




58 90 


62,17 


52.70 


69 


84 




13 




37 


49 


42 


28 


44.83 


The Book Ga W 




























(TmonTille 0! o 


68 48 


TO.'ea 


62.'78 


79 


84 


76 


"V 


faod 


50' 


66 


44 


i'o 


52! 00 


Upper Alton lU 


6314 


77-45 


67.57 


77 




74 


16 


77.33 


44 




61 


27 


64.00 


Prbana Oho 


08 60 


77.41 


66.24 


76 


90 


76 


9 


78.67 


46 


65 




27 


68.67 




56 67 


71.40 


67.67 


74 


85 


78 


12 


78.38 


88 


66 




19 


46.88 


Warrmgtdi P ( ) 


77 80 


88.18 




81 


87 


86 




83.67 


72 


77 


76 


27 


75.33 


WeatHa ertoraPa 


60 97 


74.97 




76 


91 




13 


82.50 


48 


64 




21 


CG.50 


WL tem slilslai 1 Gc 


76 3 




76.'90 


81 


90 


81 


17 






76 


69 


28 


71.00 


WUl a B own Hass 


58 86 


66;65 


57.27 




70 


72 









60 


40 


19 


44.40. 


^ u eesto Mass 


65 67 


67.07 


56.77 


78 




76 


12 


76^67 


34 


42 


40 


10 


43.00 


BftneBvUa Oho 


65 ''3 


76.48 


6T.25 


74 


90 


77 


9 


79.00 


46 


68 


53 


27 


55.67 


C ) Ob t, k n t u 


n e, 1 p. H. and 10 P. m. 


{ ) Mean, fo the 


ath 71 71, Max, B3, Miu. 48. Obs taken moraicg, 3 r. »i. and evening. 


W Meanfo the mo 


i 7414mas. TSMin. 70. 


( ) Ob taLen at a 


„.„„—. 
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Alexandria, Va..... 
AU Boiats, 8. C... 

Amherst, Masa 

Angelica, S. Y 

Ann Arbor, Mioh... 

(Woodruffl 

Ann Arbor, Midi..., 



Afililand, Va 

Athens, 111 _... 

Auburn, Ala 

Augusta, lU 

Austin, TezM^ 

BaldwinsiTlle, N. Y. ,. , 
Battle Creek, Mich.... 

Bedford, Pa. ...(1) 

Beloit, Wis 

Beyeily, N, Y„ 

Bloomfield, N. J 

Boston, Mass...(2) 

Bowling GraeUj Ky. . 

Brimdon, Vt 

Burlington, Tt 

Burlington, H. J 

Camden, S. C 

Camden, Ark(3) 

Carmel, Me. ...W,... 

CMltOB,H. Y 

CaBtleton, Vt_(4).... 
Cedar Keys, Pa 

Chapel Hill, N. C... 

CharleEton, S. C 

Cheatertown, Md 

Clieviot, OMo 

Cincinnati, 01iio.l6). 

Clevekcd, Ohio 

Colnmbna, Mias.fO)". 

Coucoi'd, N. H 

Cooper, Mich 

CraftBbary, Vt 

Orioliton'B Store, VaP) 
Deaf & Bamb List.... 

N.T 

Detroit, Mioh. 

Delaware College. 0-). 

Dubuque, Iowa , 

Boston, Fa 

Eieter, N. H._ 

Flint, Mici.; 

jPlnsM^, N. Y. ..(8)... 
Fort Madison, Iowa, f? 
Frederick City, Md. . 

QaUipolis, Obio 

Qermaotown, OMo. , 



4L2 



45.3 











■^fi 


:-iR.fir> 


V:h 


45.67 




88.67 


■M 


2H.ti7 


25 


32.00 


R5 


30.flO 


Stfi 


afi.no 


H 


85.00 






24 


UM 


VA 


44.67 


V:t> 


84.S8 




32.00 


■ze, 


na.fifi 


Sft 


30.67 


V:h 


38.6T 








47 .as 


■/a 


32.33 


W5 


fl5.(Ml 


M4 


36.00 




38.00 




43.011 




50.67 


•m 


87.00 


VJ> 


H!i.O(l 


■i* 


86.00 


9fi 


49.33 


Kfi 


43.00 


/.h 




/h 


36.33 


ffi 




AH 


4H.a« 


2b 




9fl 


gs'gg 


i4 


ay.oo 


/.!> 


31.00 


2i 


44.00 


?A 


89, SS 


!A 


33.00 


^ti 


89.67 


« 


31.83 


l^ 


88.00 


20 




ik 


32!67 


>,!\ 


89.10 


i5 


35.33 



(1) Keoord incomplete. 

(5) For tie first 12 days of the 

(6) Obs. tokeu at 6 a. m., 1 p. m 
(8) Monthly mean 59.56. 
(n Obs. taken at 8 a. m., noon aad 5 p. w. 

(8) Mean for the month 52.85, Mas. 71,Min.3S 

(9) Obs, taken at 6 a. n., noon and 7 p. m. 
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Mean. 


Maxima. 


Miaima. 






,.V 


P,V 


^n 


A 


61 
65 
60 
62 
62 
72 

60 
60 

62 

78 
77 
66 
61 
62 
66 
62 
66 
64 
64 
66 

66 

64 
65 
64 
62 
61 
66 

67 
72 
87 
61 

60 

60 
64 

61 

58 
66 
70 


Warmest day 


W 
82 
28 
19 
29 
32 
34 
27 
28 
38 

i) 

46 
45 
26 
27 
68 
32 
24 

29 
34 

39 

22 

a 

82 

24 
15 
43 

33 
28 
36 

37 
31 

22 
28 
20 
81 
30 

35 


40" 
36 

34 
41 

48 

34 
32 
48 

60 
67 
53 
58 
34 
43 
84 

82 
56 
36 
45 

36 
34 
43 
34 
86 

48 

42 
49 
50 
60 
40 

46 
39 
37 
38 
38 
32 
84 
40 
40 
43 


12- 
84 
30 

34 
39 
40 
31 
80 

36 

i2 
U 
81 
37 

36 
82 
39 
31 
37 
84 
32 

88 
29 
30 

37 
85 

46 
47 
37 

80 
38 
34 
29 
23 

29 

41 


aisort d.y 1 


,..., 


"T 

6 
18 

1 
11 

6 
10 

1 

17 

"i 

7 
19 

1 
1 
1 

5 
4 
10 

5 
3 
4 

17 

16 

6 
1 
1 
10 

1 
6 
5 
20 

6 
4 
1 

1 

5 
10 
20 
18 

6 

6 
10 

1 


62.67 
62.83 
62.00 
61.33 
62,67 
70.67 
63.00 
60.00 
62.00 
67.67 

67:00 
8150 
72.67 
80.00 
60.67 
66.10 
63.67 
66.00 
66.50 
66.00 
60.00 
66.00 
63.00 
65.00 

&i'.w 

67:67 
63.45 
67.88 
58.33 
64.88 
64.73 
67.26 
65.70 
66.40 
63.83 
67.00 
72.88 
84.33 
65.33 

63:10 
64.00 
61,33 
66.00 

64:00 
64.67 
56.67 
68.83 
73.16 


24 
26 
24 
24 
26 
25 
34 
25 
26 

"7 
27 
25 
35 
26 
26 
25 

24 
8 
35 
26 

24 

24 

34 
24 
26 
26 
24 
29 
36 

26 
26 
26 
24 
26 

17 
25 
24 
23 
6 

26 
29 
13 
25 


Mean, 
t^p. 




44.06 
48.56 
42.90 

51.44 
49.10 
48.26 
42.77 
40.61 

4i;82 
75.06 
68.40 
62.IS 
44.70 
46.14 
43.00 
46.06 
48.52 
49.36 
42.48 
50.43 
44.77 
58.74 

41:74 
45,93 
47.00 

41.66 
38.10 
55.84 

51.26 
47.16 
45.82 
50.19 
60.02 
59.87 
46.08 

44!^ 
43.T0 
45.87 
40.07 
51.68 
37.10 
42.23 
43.61 
46.90 
50.84 


58.48 
68.66 
54.13 
52.48 
69.29 
78.06 

57!53 
52.71 
68.58 

65!83 
80.35 
74.70 
72.11 
61.04 
58-06 
52.52 
67.35 
61.55 
63.81 
54.29 
57.7] 
60.52 
46.97 

6'9!23 
62,81 
56.84 
52.29 
58.71 
61.08 

66.22 
62.06 
60.77 
69.47 
76.77 
60.61 

57!60 
56.97 
64.77 
69.87 
66.16 
57-86 
53,97 
51.10 
69.06 
53.69 


47.89 
61,93 
47.08 
44,00 
47.93 
60.29 
51.69 
47.94 
48,06 
68.71 

49!70 

Qi.m 
64.12 
45.68 
48,48 
43.79 
48.35 
47.81 
54.73 
44.74 
51,71 
46.48 
49.74 

42:89 

43:77 
47.41 
49.08 
42.39 
44.52 
55.07 

6i:88 
49.01 
50.58 
52.65 
64.36 
64.87 
49,98 

45:50 
45.29 
48,55 
46,71 
64.68 
42.58 
47.03 
44.87 
61.00 
53.69 


58 
62 
60 
60 
66 
65 

58 
52 
64 

65 
81 
71 
77 
64 
66 
60 
67 
68 
62 
59 

59 
56 

55 

m 

62 

58 
51 
64 

63 
59 
61 
64 
78 
79 
66 

60 
83 
60 
53 

5! 

68 
58 
68 
71 


72 
75 
70 
78 
71 
84 
78 
71 
70 

78 

88 
86 
74 
71 
70 
75 
84 
72 
74 

78 
73 

78 

70 
74 
69 
84 
69 

70 
75 
75 
74 
77 

71 

72 
72 
71 

77 
79 
76 

77 
77 


36.00 
84.87 
31.88 
28.00 
37.00 
41.00 
40.67 
33.00 
29.67 
87.67 

43:60 
71.00 
44.00 
49.00 
33,00 
38.60 
80.00 
88.88 
31.33 
40.88 
33.00 
89.88 
35.83 
36.33 

28:33 

28:67 
34. 6T 
39.67 
80.67 
31.00 
46.67 
40.88 
43.70 
88.60 
35.67 
44.67 
45.00 
49.38 
39.00 

88:67 
37.67 
86.00 
45.33 
26.67 
83.67 
33.67 
43.00 
41.67 


Glenwood, Tenn 

Gouyeniauj-, N. r„.. 
Grand Bapic!s,Mioh... 


Green Springe, Ala. (1 
HiHsborongh, OMo .. 


Jackflon, Miea 

Jiuiksoii, OHo 






JaoiBoniriUe, Fa 




lodj, H.Y 

Londonderry, K.H... 
MajioheBter, 111 






MUwanMe, Wia 


Milwaukie, Wis 

(Pomeroy) 

Montreal, Caniula 

Mtartiayille, Pa, 

MoBBGroie, Pa. 

MnsoatJne, Iowa. 

Nantuoket; Masa 

Newark, N.J..tS) 

HewBBdfoTtl,Mass.... 
Newbury port, Maes. (^. 
NewHiirmony,Ind..... 
New London, Conn.,... 

New Orleans, La 

SewWied, Tesas 


North Attleboro, 






Ottawa, I11...0) 




Penn Tan, H.T.-.W-. 


PerrjBburg, Ohio 

PlBladelpMa, Pa 


(1) Oba. taken at sunrifio, 2 p. k. and 9 P. it. 

(21 For tlie first 11 days of the montli only. 

(8) Mean for the month 61.48,, Mas, 72^°, Min.33° Obs. taken at7 a-m. andCp-w. 

(*) Obs. taken at 7 A. M., IJ v. h. and 9 r. Ji. 

(6) Reoord incomplete for the last eigM days of tlie montJi. 

(8) Obs taken at annriee, 2 p. m. and eunset. 



„Googlc 



THEBMO^rETER OCTOBER 1855. 



\r- — 


Mean. 


Majdma. 


I\£iiiima. 


\'m 


r^M 


i^\ 


4.M 


?.M 


PM 


Win-meat da 


Hm 


Al 


p\ 


CoUest day II 








Me»n. 














— 


— 


temp. 


— 


— 


— 


— 


temp. 


PittsLuig Pi (Oak 












Stataon) 


44.06 


55!62 


H'.ii 


60 


70 


60 


"i 


6L0d 


30 




82 




85!88 


PittBbmg, Pa (iia. 




























niieHoEpitai,)(i) 


45142 


54.77 


so-se 


61 


68 


65 


"i 


62!75 


34 




87 


25 


86:75 


PlttttBtille, Wiu 


89.67 


69.03 


46.90 


56 


77 


66 




64.88 




34 


20 




25.67 


POBopaon, Pa 


47.86 


59.86 


49.83 


67 


76 




1 


67.67 




48 




25 


40.83 


Pomfret, Coan 


28.90 


46.94 


56.70 


64 


71 


66 


6 


64.88 


82 




34 




38.33 


Portl-md, Me 


21.69 


64.71 


47.79 


57 




60 


6 


61.00 


32 


41 




28 


39.00 


PottsTiIle, Pa 


4i.89 


64.72 


48.48 




68 


67 


1 


63.70 






32 


26 


84.33 


Puultney, Iowa 


87.62 


55.88 


41.48 


50 


81 


61 


18 


68.83 


34 




29 


24 


29.00 




44.74 


68.86 


46.85 


61 


70 


63 




62.00 


39 




33 




36.17 


ProTideHoe, R I<a) 


47.60 


59.80 


49.90 


64 


74 




6 


67.88 




48 


87 


29 


4083 


Quaaqueton, Town 




57.31 


43.24 


47 


79 


58 


10 


57.00 


16 


32 


28 


23 


30.00 


Red RiTcr Settloment 


8ai4 


49.72 


88.98 


63 


70 


60 


10 


62.88 


19 




20 




26.00 


Riohmoml, Mass 


44.82 


66.42 


49.23 


63 


76 


66 




66.00 


29 


39 


34 




34.00 


Sag Harbor, N T 


50 96 


68.68 


68.00 




78 


67 




71.66 




49 


41 


26 


44.00 


St. James, llioh 


41 sa 


51.31 


41.71 


61 




60 


1 


63.00 


31 


33 


32 




38.00 


St. Louie, Mo 


46 89 


68.16 


62.74 


66 


80 


65 


10 


67.00 


28 


35 


35 


24 


34.00 


StHarlme, Ca.E 


4143 


53.26 


44.62 










62.43 


28 




82 


24 


81.98 


Sangatuefe, Mioh. 


46 00 


57.06 


47.81 




78 


66 


10 


68.67 




40 


31 


24 


33.00 


Savaonah, Ohio 


4126 


57.13 


46.32 


60 


76 


61 


10 


63.00 


27 


37 


85 


35 


83.00 


SaTannali, Ga 


56 50 


73.40 


62.60 


74 




74 


1 


77.36 


S7 


S-5 


46 


25 


49.20 


Sayhiook, Conn _ 


4810 


57.65 


53.45 


66 






6 


67.00 


35 


46 


38 


26 


42.00 


Sa1ielliiinttHall,Md 


46 71 


62.26 


48.48 


60 


76 




1 


66.00 


84 


41 


34 


24 


38.00 


Smitliaoraaii Inst 


48 26 


6i.39 


52.18 


67 


77 




1 


68.33 


32 


44 


88 


26 


40.88 


amithfielcl, Va (*) 














1 


70.75 








25 


42.00 


SmithTiUe, N 1 


42 77 


62.71 


44.68 


eo 




61 


5 


62.88 






31 


24 


81.67 


Sparta, Sa 


48 06 


71.00 


56.55 


70 


81 


70 


1 


70.67 


29 






25 


38.00 


Spsneertotni, N Y 


43 65 


88.06 


46.90 


64 


70 


64 


1 


04.33 


27 


38 


35 


25 


30.33 


Spnngdale, Ky 
SprmgSeld Muss 


40 74 
45 81 
4158 


64.00 
58.68 
61.03 


57.10 
49.26 
44.55 


62 


78 
77 
67 


68 
66 
64 


30 


67.88 
67.88 
63.00 


25 
30 
38 


42 
48 
37 


37 


24 
25 


36.83 


Stratford, ff H (») 


58 


3 


88 


37^00 


Steuben, Me 


45 94 


52.87 


46.39 


60 




59 


4 


59.88 


31 


44 


29 


26 


86.00 


Bupeiior, 'Wis 


S9 06 


49.58 


42.89 


58 


68 




8 


57.67 


24 




24 


28 


36.67 


The Book, Ga (6) 






























46 94 


64.08 


47.40 


62 


70 


68 


"i 


61.33 


82 






24 


36.00 


ITpper Alton, IlL 


48 61 


59.07 


50.48 


68 


75 


64 


31 


59.33 




84 


34 


24 


38.00 


Urbaaa, Ohio 


42 08 


69.42 


44.87 




75 


60 


1 


69.67 


29 


34 


81 


24 


32,67 


WampsTille, N T 


44 42 


54.03 


45.16 




76 


64 


5 


64.33 


32 


87 


32 


35 


88.67 


■Wnmngtjn, Fa (V) 


6158 


71.71 


70.16 


78 


83 


51 


5 


76.67 


89 


51 


52 


25 


48.00 


Westfield, Mas- 


48 68 


55.26 


47.62 


64 


74 


66 


6 


64.67 


30 


41 


35 


27 


89.00 


W Haverford Pa 


47 26 


69.68 




66 


75 






69.00 


81 


34 




26 


39.00 




67 52 


70.90 


ei'io 76 


79 


73 


1 


76.88 




54 


47 


25 


46.67 




4a 78 


62.58 


45.36 62 


70 


62 


2 


64.56 


28 


87 




25 


36.20 


Wiachflster, Va 


47 19 


60.81 


45.68 62 


76 


64 


6 


64.83 


30 


44 




26 




Woodward High 


























School, Ohio 


47 13 


62!52 


60!28 64 


75 




ib 


Him 


34 


42 


80 


24 


39!67 


Worcester, Mass 


46 08 


66.16 


48.42 62 


72 


65 




65.00 


32 


41 


35 




87.67 


ZanesYiUe, Ohio- 


43 53 


59.68 


49.06 66 


70 


68 


6 




82 






25 


88.33 

il 


WObs takenatsiJiii 


e, 9 A. jt., 3 p. M. ft 9 r. il. Mean, at 9 a. m. 47.10, Max. 01", Mmimum 35". 


(2) Obs taken at sun 


rise, 1 p. u. and 10 P. u. 


(3) Record mcomplet 




(i) Main for tiiemjii 


th 57.18, Mas. 78, Mia. 32. 


(S) Obta taken at m 


•an , noon and night. 


<G) Mean foi iho mo 


nth 68.86, Mas. 72, Min. 37.— OI)s taken moraiag, 3 p. and evouiag. 


m Oba taken it rui 


,^L noon and sunset. 



„Googlc 



TEERMOMETER NOVEMBER 1856. 



„...,.,„..,, 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


a'm 


PM 


P^H 


4.M 


P.M 


PM 




AM 


f\ 


P^M 


o„ia...,=, 1 








ileau 


















temp. 












Alesanrtrm Va 


44 18 


58 57 


46:95" 


68 


"70 


"es" 


16 


62.33 


26 




"so 


"80 


86 00 


AUSainlB S C 


54 53 


06 07 


57.07 




77 


70 


8 


69.00 


35 


48 


89 


29 


44 88 


4m]ierBt, M«ss 


54 61 


43 (,8 


87.21 


51 


68 


66 


16 


53.70 


16 


25 


21 




25 20 


Angehea, N X 




41 bl 


33.23 


62 


61 


54 


12 


54.00 


10 


22 


18 




IS 67 


Annftpolis MJ (1) 


4b IT 


53 27 


47.79 


57 


74 


64 


16 


64,00 


27 


37 


29 


80 


34 00 


AnnArhor Mioh 




























(Wootlniff] 


3517 


44 15 


38.23 


67 


64 


62 


15 


58.00 


is 


28 


22 


29 


23 38 


Ami Aibfir Mich 




























llVmchell) 


J4 83 


44 27 


si'.-a 


56 


65 


61 


16 


57.'67 


17 


29 


20 


29 


22 47 


l&hlinil -^ I 


iiHO 


56 23 


46.53 


64 


76 


66 


11 


65.67 


28 


40 




■22 


i 33 


At hen = 111 


38 23 


52 00 


42.10 




70 


62 


15 


63.00 


18 




24 






Auburn Uu, 


05 5 


65 53 


59.80 




81 


71 


4 


73.33 


88 


62 


45 


29 


4( UO 


Augusta, 111 


3617 


50 00 


40.38 


61 


71 


68 


14 


59.33 


14 


31 


22 


21 


22 67 


Aiistui Texas 


50 67 


70 50 


65.60 


74 


85 


72 




76.67 


86 


47 


44 


22 


45 33 


BaldwinsTille, N Y 


36 90 


42 67 


39.90 


58 


58 




12 


54.83 


20 


22 




29 


22 67 


BatUetr6eU,Mich. 


8718 


47 48 


40,00 


58 


66 


67 


16 


69.67 


22 


81 


26 




27 00 


BcOfotil Pa 


88 08 


47 73 


41.00 






54 


16 


59.00 


17 


28 


36 




26 67 


Belmt, Wis 


?4b3 


44 60 




57 


67 


60 


11 


60,00 


14 




18 


21 


2133 


Bevcily K \ 


3915 


45 20 


41.16 


62 




55 


1 


54,00 


23 


37 


24 


29 


27 50 


Blactwd! h I-Hnd 




























N 1 


42 65 


48 63 


46,08 


67 


65 


65 


16 


56'33 




SO 




29 


8100 


Bladensburg Md (-) 


4104 


5105 


44.10 


57 




63 


3 


66.38 


20 


87 






83 07 


Bloomfifld, N J 


41 10 


50 76 


48.36 


57 


67 


57 




50,83 




29 






8016 


Brandon "V f 


8215 


4151 


31.52 


52 


68 


56 


1 


62.67 


15 


20 


10 


24 


17 00 


Burlington, \t 


3^07 


40 87 


86.28 


61 


68 


58 


1 


52,67 


14 


16 


12 


24 


17 00 


Burlington, N J 


42 23 


5173 


43,40 


67 


70 


60 




60.88 


27 


81 




29 


31 83 


Ojmdcii Ark 


50 SO 


64.87 


66,30 


63 


81 


78 




75.07 


32 




42 


22 


43 00 


rimiien S C 


50 57 


66 26 


56,00 


66 


80 


70 




70.67 


80 


52 


82 




40 83 


Cintun N \ 


32 52 


42 84 


33.16 


66 


61 


66 


7 


61.83 


10 


17 


16 


24 


14 88 


e-annel ?Io 


2B2U 


40 52 


28,58 


45 


57 


51 




47.67 


10 


21 


7 


20 


15 00 


Caslletuu, Vt 


3210 


43 87 


34,58 


66 


63 


66 


8 


52.00 


12 


20 


11 


24 


18 67 


Cedar Keys, Fa 


06 08 


73 03 


69.37 


74 


79 


76 


S 


76.88 


51 


58 


63 


29 


54 38 


Chapel Hia, NOW 


47 79 


60 78 


68.08 


64 


81 


66 


.17 


67.33 


25 


47 


85 


22 




Chttiieston S C 


67 80 


67 78 


62.13 


70 


77 


71 


4 




40 


61 


44 


29 




Lhesteitown, Md 


42 76 


49 93 


44.45 


66 


62 




2 




28 


38 




30 


33 67 


Cheviot Ohio 


42 48 


53 28 


47.80 


62 


70 


69 


15 


63.67 


26 


35 


26 


22 


82 00 


( leveland Ohio 


39 87 


4M33 


41.60 


56 


64 


61 




69.38 


21 








26 38 


Columbus Miss (i> 








67 


78 


70 






82 


54 


41 






LoLcoid, N H 


32 73 


42 o8 




49 


60 


60 


16 


60.'67 


12 


25 


16 


24 


23 67 


Cxpor Midi 


29 25 


40 57 


89.60 


58 




64 


!5 


62.67 


28 


30 


28 


22 


28 00 


CriftBbury.Vt 


20 30 


35 67 


80.20 


46 


64 


48 


7 


40.00 


2 


5 


6 


20 


7 00 


Cnchion'B Store, Va 


50 00 


57 24 


57.44 


62 


78 


74 


16 






43 


44 


22 


40 33 


DonTilla, Kj 


4917 


60 00 


62.81 




76 




5 


68.67 


26 


43 


85 


22 


81.00 


DaTtoa Ohio 


42 41 


62 11 




68 


73 






42.60 


24 


30- 




22 


30 00 


Dubuque, Iowa (6) 


8o88 


4515 


88!27 


56 


62 


61 


11 


59.83 


15 






21 




Deaf&lhimhliiBt 




























N T 


4144 


47 90 


48.'79 


66 


59 


55 


"i 


55.'i6 


27 


29 


27 


29 


30 38 


Detroit Mich, 




45 87 


40.80 


58 


68 


63 


15 


58.07 


20 


32 


27 


39 


26 33 


Delaware College <6) 


4113 


5114 


41.16 


57 


66 


58 




60.00 


24 


32 


30 


29 


8167 


Eaaton Iq 


37 68 


49 87 


40.52 


54 




66 


2 


66.00 


10 


27 


27 


29 


27 67 


Esetei N H 


33 63 


4180 


34.86 


48 


61 


48 


16 


49.33 


10 


20 


12 


24 


20 38 


Flint, Mich 


32 40 


44 30 


35.70 


55 


64 


61 






14 


27 


18 




19 67 


Flnshint N 1 (0 






























8513 


4S 57 40.07 ' 01 1 70 


61 


i'i 


Urn 13 


29 


20 21 


2100 


(1> Obs taken at 7-1 




(3> No obs befoie th 


third 01 the monUi— irregular tUl the fifth. 


m Menn for the mo 


nth 5'> 02 


(6) ObB omiWedat2 


p M on the 21st which was probably the coldest day. 






(0 Mean for the inon 


h 41 63 Mis. 64, Min. 17. 


(8) Ohs taken at 6 a 


u noon and 7 P.M. 
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„„„„„,. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


A-M. 


P.^M. 


P.V 


us 


■70 


59 


WarmEst daj 


Jm 


pI. 


I'M 


CoM^t day.|| 


l6 


tamp. 




temp. 


rradenck Cily Md 


42 36 


61.66 


44.74 


64 


69.07 


26 


Sb 


'W 


80 


82.18 


GallipoliB Oluo 
Qermaatown Oliio 


M.8S 


56.42 


46.67 


63 


73 




11 


63.67 


26 


38 


26 


22 


33.00 


40 01 


49.98 


42,62 


62 


72 


68 


5 


68.88 


20 


82 


24 




28.92 


GettyBburg Pa 


40 20 


49.80 


42,10 


52 


72 


67 


8 


56.33 


28 




27 


80 


38.00 


Gleanood Tenn 


48 29 


58.68 


50,79 


67 


71 


65 


6 


67.77 


27 


40 


32 




85.90 


GouTCTneur N Y 


30 98 


41.23 


36,80 


48 


56 


50 


12 


50.67 


6 


24 


20 


20 


18.67 


Qraod Eipida Mieh 


80.88 


43.93 


37.20 




62 


64 


5 


57,38 


18 


30 


20 


22 


24.88 


GrnnTille Ohio 


41.67 


47.80 


43.13 


61 


68 


62 


15 


59.67 


24 


31 


26 


29 


29.67 


Green Spi ngs, Ala. 


6S.72 


69.06 


60,02 


69 




72 


4 


73.88 


37 


53 


41 


29 


44.67 


Hamlm Umyeraity 




























Min 


28 67 


sg^eo 


3l'.58 


64 


54 


49 


9 


62.37 


"s 


21 


12 


21 


islie 


HomBburt, Pa 


4417 


51.54 


47,78 


57 


60 


57 


16 


58.67 


81 


87 




20 


37.67 


Hillsboro Oiiio„ 


4176 


61.66 


44.00 


61 




62 


11 


61,17 


24 


34 


25 


39 


80.81 


Jacison Mibb_ 


54 23 


64.47 


68.50 


77 


79 


78 


16 


76.38 


34 


50 


42 


22 


45.00 


Jao^son Oluo 




























(Gdmorl 
Jaeksoimlle Fa 


4210 


69.60 


46.83 


61 


72 


66 


"7 


es^eV 


i'9 


87 




21 


37.00 


95 86 


75.98 


65.43 


75 




74 


8 


77.00 


40 


64 


44 


29 


49.83 


Key West Fa 


76 63 


79.23 










8 


83.00 


62 


70 




SO 


66.00 


KuoK Hi!! Fa 


58 58 


70.46 


63.04 


72 


84 


72 


5 


74.33 


41 


59 


61 


29 


80.67 


Lewisbm^ Va 


42 00 


55,17 


46.14 


56 


70 


67 


16 


60-67 


22 


80 


30 


28 






4147 


60.60 


42.78 


66 




58 


2 


58,40 




31 


26 




80.00 


Lodi N "i 


"610 


48.83 


88.67 


59 


GO 


55 


12 


55,00 


18 


24 




29 


22,67 


Londoalorrj N H 


33 90 


45.30 


36.40 


52 


70 


54 




56.83 


15 


20 


16 


20 


20.67 


Manchester Dl 0) 


3. 80 


61.27 


89.80 


60 


72 


69 


11 


61.00 


17 


30 


20 


21 


22.38 


MaocheBter N H 


80 76 


42.70 


34,70 


48 




48 




48.67 


10 


18 


17 


22 


21.00 


MeadTiIle Pa 


3,77 


47.00 


89 76 




66 


57 




59-67 


18 


28 


25 


30 


26.00 


Mendon Ma^s 


36 07 


48.68 


39.10 


53 


59 


58 


1 


58.00 


18 


27 


20 




25.33 


Millersbure Ky O 


46 27 


66.00 


49.41 


62 


70 


68 


5 


65.83 


25 


42 


23 


29 


84.00 


Milton, Ind 


89 81 


49.76 


42.47 




66 


62 


15 


60.15 


22 


36 


26 


21 


27.10 


Milwaukie Wis 




























{WmMei) 


83 17 


4l!97 


34.70 


61 




55 


5 


53.00 


11 


24 


11 


18 


18.67 


Milwaukie Wio 




























H.?S"<1' 


38 6« 


44.27 


uM 


61 


64 


64 


"5 


52.00 


io 


30 


17 


19 


20.00 


8182 


87.81 


83,48 


50 


54 


52 


8 


51.55 


8 


12 


16 


24 


10.00 


Momsrfle, Pa 


40 07 


60.63 


42.03 


54 


64 


55 


2 


56.67 


24 


36 


27 


22 


82.00 


Mobs Grove Pa 


3810 


45.29 


89,68 


58 


64 


58 


11 


66.00 


18 


82 


24 


22 


28.00 


Muscatine Iowa 


88 86 


44.80 


34.90 


69 


67 




5 


53.67 


10 




18 


21 


20.00 


Nantuokei Masa 


45 80 


42.47 


45.82 


58 


60 


58 


1 


57.67 




34 


28 


30 


34.00 


Newact N J (H 








... 






16 


56.12 








28 


30.37 


Hew Be Kurd Mass 


39 97 


47!26 


41.76 


52 




67 


I 


66.38 


22 


30 


21 


20 


26,67 


Sewbnrjport Misb 


8610 


43.30 


38.45 


50 


65 


52 


16 


53.70 


17 




15 


20 


23.40 


MewH^mnu, Ini 


43 77 


54.50 


47.58 


65 


74 


67 


15 




22 


37 


30 


32 


81.67 


New Lonlcm tatm 


40 00 


49.28 


42.87 


57 




58 


1 


56.33 


22 


30 


21 


23 


27.38 


New Orleina La 


60 90 


68.82 


64.88 


72 


80 


74 


4 


75.00 


47 


58 


51 


28 


54.00 


NewWied Tet.E 


66 48 


73.18 


69.70 


78 


87 


79 






40 


48 


44 




47.67 




43 02 


50.88 


48.10 


56 




57 


2 


57.67 


28 


29 


27 


39 


80.00 






























Mass 


87 88 


46!82 




61 


67 


54 


1 


eaes 


21 




21 


30 


25.20 


Oberliti, Oil o 


40 87 


49.04 


41.70 


58 


66 


61 


6 


60.88 


21 


30 


28 


23 


31.88 


Ottawa m (i) 


29 90 


41.50 


88.18 


39 


48 


38 


25 


12.67 


18 


34 


20 


21 


24.00 


Oxford MiSB 


5167 


62.60 


54.87 


66 


76 


70 


4 


67.67 


34 


46 


40 


29 


42.67 


Pella Iowa. 


2-) 00 


43.00 


82.20 


51 


68 


49 


9 


50.00 






10 


31 


14.00 


Peon Ian N Y (S) 


37 63 


48.87 


89.93 


56 


59 


54 


12 


55.00 


17 


25 


24 


39 


22.00 


(1) ObB takauatiA 


1 P.M. and 9 P.M. 


<2) Ob'i hrilien f om 


tlieaoaito tlie29th. 


(3) Obs t>kenaf ( a 


M and p. M., Mean, foe tlie month 44,10, MMimiini 66°, Minimum 22». 


<4) Foiihelastll lay 


of the month only. 


<5) Ob" tiken at bui 


ai 0, 2 p. M. and smieefc 
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NAME OF SWIION. 


Mean. 


Masiima. Minima. 














WMmestdnj 


7 




9 


OoldeBtda^ll 




A,M. 


P.M. 


P.M. 


IJW 


P,M. 


P.M. 


-g 


t=mp. 




I'.M 




22 


Mean, 
top. 




31.47 
4118 






61.00 




21.67 


Perrjslui^ Oh'o'l) 


50'-3 


43'60 


03 


70 


05 


15 


62 67 


23 


81 


27 


29 


28.00 


Philaile ptia P 


44 50 


55 K 


47 K) 


58 


6 


60 




60 00 


29 


32 






88.17 


P ttabui^ Pejm 




























(OatlMid Stat un ) 


4!o2 


49 40 


48 07 


61 


G4 




7 


58 07 







24 


29 


27.'00. 


Piteb t, Peim 




























(Maniie Hosp toLlCa 


43 03 


49 58 


46 87 




04 


60 


12 


60 00 


"4 


32 


27 




30.'75 


Platterille W s 


82 87 


4 JO 


86 88 




68 


02 


11 


60 83 


8 


20 


14 


21 


15.88 


Pooopson Pa 


42 55 


52 32 


48 78 


57 


08 


68 


2 


58 67 


5 


35 


27 


30 


32.07 


PoiBfret, Conn 


86 03 


43 57 


3'! "7 


r2 




50 




54 88 


18 


2S 


17 




28.67 


Portl jil Me 


3318 


4146 


86 -"S 


49 


59 


52 


16 


4133 




18 


13 


24 


21.26 


PottesJle Pa 


40 85 


46 54 


39ff> 


55 


60 


5o 


1" 


54,10 


24 


27 


21 


29 


26.88 


PoBlln 3 lown 


38 04 


42 07 


818 


&•> 


64 


56 


5 


50 00 


8 


24 




21 


14.00 


P moeton Ma a 


88 25 


89% 


5 65 


50 


00 


64 


1 


52 00 


14 




16 




19.88 




27 98 


3'^.76 


80.53 


52 


01 


52 


11 


68.20 


4 


22 




21 


13.00 


Red River 'Settlement 


10 04 


24.46 


18.88 


32 


40 




2 


35.88 


21 


-24 


-16 


17 


■20.33 


Kiohm nd UaB" 


3173 


41.60 


34.57 


64 


62 


49 


6 


47.67 


17 


22 


17 


23 


20.00 


St Augaetme Fa 


69 90 


74.S0 


69.60 


77 


82 


78 


5 


76.67 45 


59 


47 


29 


50.67 


Rt James, Mieh. 


85 60 


40,65 


36.43 


50 


55 


54 


18 


49.00 20 


21 


20 


28 


22,00 


St Loms Mo 


42 22 


52.97 


48.18 


62 


71 


67 


15 


66.00 


24 




27 


21 


28,67 


St Marlms C E 


28 87 


37.63 


30.12 


47 


67 


49 


7 


48.80 


5 


8 




20 


9,67 


Saugatuok Mich 


89 70 


49.36 


42.76 


57 


67 


65 


5 


60.67 


28 


86 


29 


19 


31.67 


SavamiaJi Ohio 


8817 


47.47 


40.27 


55 


67 


62 


12 


56.33 






24 


29 


27.00 


SavEtinah fta 


57 20 


69.00 


61.20 


71 


79 


70 


7 


71.80 


38 


50 


44 


29 


45.67 


Sajiro(t tjiin (« 


40 89 


47.96 


44.56 






66 


1 


54.67 


24 


30 


22 


22 


27.33 


Sohellman H»U Md 


4150 


62.40 


48.97 


56 


78 


60 


16 


61.00 


24 


88 


23 




80.88 


Seneoi Coll Inst 




























Onl N 1 


36 67 


48.88 


89.48 


58 


60 


54 


12 


55!33 


16 


22 


24 


29 


21.33 


SmithOell, Ta (6) 














8 


65.60 








29 


36.00 




44 00 


63.67 


47.28 


57 


69 


65 


16 


61.88 20 




31 




85.83 


SmitbTille N Y 


33 93 


42.80 


37.13 


56 


60 


65 


12 


57.00 16 


32 




24 


19.00 


Sparta, Ga 


5190 


6b.l8 


56.23 


08 


82 


70 


4 


70.67 84 


52 


84 


29 


40.67 


Spenowtoira H \ 


35 27 


42.27 


38.27 


54 


B9 


56 


1 


54.67 


15 


20 


13 


22 


19.00 


Spimgdile Ky 


48 00 


55.13 


51.80 


64 


78 


71 


5 


68,00 


19 


88 


33 




30.81 


Spnngtteli Miss 


35.27 


46.57 


3913 


52 


64 


64 


16 


54,67 


16 


29 


18 


22 


26.00 


Steuben He 


3183 


38.90 


34.07 


51 


53 


51 


8 


51,00 


12 


18 


12 


20 


18,67 


Slratford N H (6) 


2*^98 


37.87 


34.07 


46 


64 


60 


8 


40,88 


12 


15 


10 


24 


18-88 


Superior Wis 


27 04 


88.40 


80.24 


72 


57 


47 


28 


49,33 7 


21 


18 


21 


14.33 


The Rook Ga O 




























UnionTiHe Ohio 


40 87 


48.60 


89.50 


54 




56 


6 


m.iio 


28 




28 




82!67 


Upper Alton 111 
WampsviUo N Y 


38 58 


51.67 


44.90 


65 


70 


66 


15 


07.00 


18 


32 


24 


21 


20.00 


8b 83 


46.68 


87.90 


60 


64 


60 




66.88 


16 


28 




29 


22.83 


■Wanmgton Fa {») 


f2 50 


70.33 


67.63 


78 


81 


75 


5 


76.00 


45 


52 


56 


29 


54,07 


Weatfield Masa 


36 88 


48.98 


87.98 


53 


65 


52 


16 


55.00 


10 




20 




25.00 


IV Harerforl Pa 


43 23 


61.33 




57 






16 


59.00 




80 






32.00 


Whitemarsh l3 &» 


57 20 


67.48 


61.'2S 


70 


77 


70 


7 


71.67 


37 


51 


44 


29 


45.00 


WilUamato'nu Mass 


32 90 


41.39 


36.83 


50 


58 


54 


1 


52.50 


11 


21 


18 


29 


18.07 


WlnolieHter Va - 


42 87 


64.67 


44.87 


58 


72 


60 


16 


02.67 


20 




80 


80 


82.83 


Windhim Me W 


24 09 


81.82 


25.77 


43 


41 


36 


15 






15 


13 


80 


16.88 


Woodward K 












„. 
















School Obio 


44 67 


53,47 


45!08 


66 


72 




15 


64.33 


27 


34 


28 


22 


82!67 1 


Worcester Mass 


85 37 


45.27 


88.13 


50 


68 


68 


16 


53.00 


16 


25 


17 


22 


22.00 


Zanesvillfl Ohio 


4182 


51.07 1 44.23 


62 




^ 


11 


49.00 23 


!! 


^ 


30 


33.00 


(1) ObB taken at 7 a m 1 p m. and 9 p. n pi) Obs. taken at sunrise, 9 a. m., 3 and 


(3) Inoompletc 9 p. M— Mean, at 9 a. m. 48.80, 


(4) For thi first 25 days of the month only. Mo^dmum 64°, Minimum 23= 


(6> Mean for the monUi 51 02 Mat 70, Min. 25. (0) Oba. taken morn., noon and night, 


0) Mean for the month 56 01 mai. 63, Mia. 42— hour not specified. 


ObBtikeanioro Jp m and evening. 


(8)0b3 takonatsnnnae noon and sunset, 0) Forthel»9t22daysof themonthonly. 



„Googlc 
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„...,„„..„ 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


a'm 


L'.il 


P^M 


ill 


I'M 


PJJ 




Zm 


VM 


e\i 


m_e»t doy II 






















"sT 




tomp. 




26- 








AUsOTidria Vi 


aaee 


42.19 


8S.55 


■62 


■^ 


16 


55.67 


14 


U 


■37" 


19.00 


AllSamiB S C 


46 20 


65.58 


46.48 


65 


72 


70 


17 




27 


42 


34 


11 


86.00 


Ann Arbor Mieh 




























fWmeheU) 
AnArboi Mioh 


"2 70 


27.'87 


23.'39 


41 


63 


47 


"i 


is'is 


-^ 


"8 


"2 


26 


"SM 


(Woodruff) 


22 47 


29."74 


2I53 


44 


64 


49 


"i 


4'6.'33 


"2 


"7 


"2 


26 


"4.17 


Angelioii N Y 


19 74 


27.52 


21.94 


42 


44 


40 


2 


39.67 


-4 


10 


2 


37 


4.00 


AnnapoliB hid 


34 68 


41.27 


37,03 


53 


68 


53 


16 


52.90 


16 


24 


20 


27 


22.67 


Amheist Mass 


24.41 


82.44 


27.62 




46 


50 


2 


40.60 


7 


11 


8 


29 


9.00 


AsUand Va 


28 87 


38.97 


82.18 


60 


62 


52 


14 


58.67 


4 


14 


3 




8.67 


Athena lU 


2164 


38.45 


25.19 


49 


68 


53 


1 


52.67 


20 


-2 


-14 


26 


-7.00 


AnbnrG, Ua 


44 51 


54.90 


48.30 


64 


67 




23 


64.33 


17 




21 


26 


25.83 


Augusta m 


18 B0 


80.22 


22.80 


49 


64 


60 


1 


51.67 


■16 


-3 


■13 




-6.00 


AnBtm Teias 


6142 


58-71 


47.29 




79 


66 


8 


70,00 


7 


24 


16 


26 


17.83 


BaldwinsnUe N Y 


26 26 


81.10 


28.35 


40 


60 


48 




48.67 




10 


10 




8.67 


Battle Cieek, Mich 


-4 67 


30.81 


26.68 


41 


61 


63 


1 


S'l.OO 


2 


6 


4 


30 


8.67 


Beloit yfiB 


18 61 


26.61 


21.00 


47 


57 


48 


1 


50.67 


-15 


-6 


-10 


24 


-9,88 


Bellefonta no Ofiio 


24 02 




24.97 


50 


46 


46 


2 


46.00 


-6 


2 


-2 




-3.00 


Beyerly H i 


^8 88 


83!46 


30.97 


47 


53 


49 


9 


46.67 


12 


16 


11 




18.83 




2912 


42.38 


83.77 


50 


61 


51 


21 


85.67 


12 


24 


18 




30.00 


Bloomfleld N J 


b218 


42.56 


35.56 


48 


55 


50 


9 


47.67 


a 


30 


25 


20 


28.33 


Boston Masa P) 


2810 


38.08 


80.81 


46 


62 


52 


2 


43.88 


7 


16 


IS 




16.33 


Brandon "Vt 


2.87 


80.98 


24.31 


40 


63 


42 




41.33 


-10 


8 


3 


29 


-1.60 


Burlington Vt 


-413 


30.81 


25.84 


46 


62 


44 


2 


46.88 


12 


5 




29 


-0.67 


Burlington, N J 


8018 


8S.65 


33.86 


50 


58 


65 




54.33 


8 


22 


18 


27 


16.00 


Camden 8 C 


39 58 


63.74 


44.52 




72 


65 


16 


66.88 


19 


36 


27 


11 


30.67 


Canton N T 


2»61 


28.94 


24.84 


46 


60 


60 




45.83 


21 


2 


-3 


29 


-7.88 


Carmel Je 


10 63 


29.82 


20.60 




52 


46 


3 


39.67 


19 


a 


7 




-2.00 


Cador Keje Pa 


57 42 


64.48 


61.06 




70 




24 


67.67 


40 


64 


48 




49.67 


Chapel Hil!, N C 


37 42 


61.18 


41,94 


59 


69 




16 


68.67 


22 


31 


26 




27,67 




4S19 


57.48 


58.00 


64 






17 




32 


44 


40 


27 




Chestertown Md 


8181 


40.81 


34.33 


52 


66 


55 


16 


64.00 


15 


24 


21 


27 


20.83 


Cheviot Ohu) 


2813 


39.71 


82.94 


49 


61 


50 


1 


60.00 


~e 


14 


7 


26 


5.67 


Cincinnati, Ohio 




























(Tol) (2) 


3'' 32 


39.'56 


86.'ci6 


52 


60 


66 


14 


si.'ss 


"s 


i'd 


12 




"as 3 


□ neinnati (Lea)(a) 














22 


50.50 








26 


7.00 


ClcTelaad, Ohio 


27 79 


33.'oe 


28.'43 


50 


68 


47 


1 


46.67 


1 


12 


2 


26 


. 9.00 


Colnmhua MiM (D 








63 


67 








14 


28 


19 






Conoord N H 


22 97 


32.'03 


26.26 


37 


46 


44 




8a67 


-5 


10 


8 


81 


488 


Craflabary Yt 


16 74 


24.46 


19.89 


87 


45 


88 


2 


89.00 


15 




2 




^,00 


CriohtonaS oia VaW 


39 28 


44.72 


46.82 


68 


67 


67 


16 


95.67 


28 


29 


80 


27 


28.88 


DaaviEe Ky 


86 84 


45.94 


38.16 


65 


66 


67 


14 


56.33 


9 


19 


14 


26 


14.00 


D tioit Ml h 


26 26 


31.74 


27.23 


45 


53 


47 


I 


46.67 


8 


12 


6 


26 


8.83 


Deaf &l)nmli Inst 




























N 1 


32 09 


88.04 


34.03 


50 


63 


61 


33 


48.66 


14 


19 


20 


29 


18.78 


Dickinson College Pk 


2816 


85.67 


80.02 


48 


58 


41 


23 


46.60 


6 


18 


4 


31 


10.67 




18 83 


25.24 


20.81 


43 


55 


50 




46.67 


-18 


-6 


-9 






EaEton, Pi 


25 52 


88.97 


29.48 


41 


63 


44 


9 


45.67 





17 


8 


31 


12.00 


Eseter N H 


23 00 


82.81 


23.94 


41 


48 


49 


22 


41.00 


4 


14 




29 


10.33 


Flm Itich 


2160 


30.80 


28.90 


U 


54 


46 






0. 


12 




26 


6.00 


Flu hin N 1 (0) 




























Ft Mil 1 Iowa () 


18 39 


28.94 


24.74 


60 


60 


64 


"3 


51.'(K) 


18 


^ 


-8 


23 


-i'.ijo 


Frederiel Ml 


30 76 


39.71 


84.77 


41 


56 


65 


16 


47.37 


13 


25 


18 


81 


20.40 


Gennantown OMo 


-5 68 84.45 127.72 


49 62 


63 14 1 49.17 ' -7 


7 7 '36 


-2.20 


ID Oba taL.enat6 


M 2p.M,and]0p.M. 


(2) ObtB taken at 6 


A M., 1 p. M. and 9 p. M. (3) Mean foi-the month 84.40'>- 


(4) Mean for the m 


nth 48.04,0. (6) Obs. taken at 8J a. m., noon, and 6i l>. Di. 


(0 Mean fti the mm 


th30'39,nias.60,Um.7.5. 


(7) Obs taken it (1 


A M , noon, and 7 p. h. 
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„ 


M an. 


Maxima. 


IHintma. 




M. 


P.M. 


i 


,V 


p'm 


W=™=.t daj 




11 


4 


Mrto^day.l 


dES 


mSS 


u 


t™p 


Getty faurg I 


6 00 


8 1 


80.16 


42 


64 


4G 


23 


46.07 


~4 


To 


^ 


12.33 


Glenw d T 


33 50 


48 87 


36.82 


67 


62 


69 


14 


67.28 


3 


17 


10 


26 


12.87 


QouTm NYO 


26 93 


33 60 


29.60 


60 


66 


46 


9 


49.83 


6 


15 


4 


29 


10.87 


GrandR i da Mi h 


2310 


28 89 


24.45 


42 


60 


56 


1 


51.38 


5 


8 


6 


24 


6.38 


Granvill Oh 


28 74 


37 84 


80.77 




64 


54 


1 


60.67 


1 


13 


2 


20 


3.67 


HamI 7 Mm 


Q26 


17 90 


9.04 


38 


45 


87 


1 


39.56 


■28 


■14 


■23 


24 


■20.00 


Han borg P 


82 65 




84 77 


42 


56 


46 


23 


46,67 


16 


33 


16 


31 


20,00 


HiUab Jlu 


28 23 


36-3 


30.18 


52 


56 


52 


14 


47,67 


-3 


7 




26 


2.50 


Jacks ifl F 


54 4 


6619 


67.54 


67 


78 


71 


25 


71,67 


34 


53 






42.83 


Jaokso M 


4 10 


5148 


46.S5 


64 


68 


■74 


14 


64,38 


12 


24 


20 




21.88 


Kay W f I? 


(2 


7 7 




78 


82 




18 


80,00 


54 


60 




11 


67.00 


La^qoip I M 


35 


1413 


"5.97 


36 


42 


34 


7 


35.88 


22 


-18 


-18 




-19.88 


Lewisb g la. 


80 84 


4u42 


36.13 


60 


61 


50 


23 


50,33 


14 


21 


16 


26 


17.67 


Lima P 


29 58 


88 92 


82.67 


49 




53 




51.00 




21 


16 


81 


IT.IO 


I«di H Y 


2518 


32 87 


27.29 


40 




10 


2 


43.33 


5 


13 


9 


39 


11.00 


Lond d iTj N H 


24 45 


88 52 


27.58 


39 


50 


52 




42.00 




14 


13 




10.38 


Mimeli { mo 


2( 9 


34 06 


24.33 


46 


64 




1 


51.33 


,17- 





-12 


26 


11.00 


Mrui haat H i 


22g 


88 44 


27.18 


39 


48 


68 




89.88 


-6 


18 


3 


31 


-7.00 


Meid 11 r 


5 85 


34 4 


26.90 


46 


50 


45 


1 


42.67 


-4 


16 


4 


27 


8.00 


Mend M 


25 84 


88 74 


29.29 


41 


62 


58 


9 


44.00 


2 


17 


13 


27 


12,33 


llille bm Kj 




38 69 


31.88 




58 


54 


S 


48.67 




16 


7 


26 


11.67 


Milto Ind 


26 8 


84 02 


28.66 


56 


52 


49 


14 


47.85 


-8 


10 





26 


0,66 


Milw 1. V 




























(W H ) 


18 69 


6 21 


iian 


40 


66 


50 


"i 


iV.'eV 


14 


■^ 


Is 


24 


^.67 


MlllT ti Wjs 




























(Pm r) 


19 00 


26 39 


19,39 


^ 


66 


42 


"i 
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(4) ObB. taken raorm 


ig, noon and night— houi-a not apeoified. 
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100 


53 






Spnogdale Ky 


uflO 


687 


615 


92 




78 


100 


100 


95 


76 


4 


41 


Upper Alton 111 


465 


660 


612 


89 


83 


83 


100 


300 


100 


76 


68 


54 


Westheld, Masa 


248 


256 


272 




3^^ 


64 


93 


66 


100 


47 


17 


34 


Williim'ituwn, Ma£B(l) 


28b 


810 


302 


85 


64 


74 


100 


85 


100 


64 


40 


49 


Wiroester Ma"3 


339 


270 


261 


b3 


46 


67 


100 


100 


100 


26 


Oo 


39 






(2) lleaB fcrro uf r=.por 


C32, computed flppcosimately from th^ mean aen puint. 



„Googlc 



PSYCHROMETEB, JUNE, 1855. 



«„.c.™. 


Me 


ui force of 
Vapor. 


Relaave Humility. [| 


Mean. 


Masdma. 


Minima. \\ 


^~ 




T 


V 


A 


__ 


P M 


v\ 


V 




pV 


Aien S 




b"l 


b 6 


80 






100 


81 


95 


61 


7 


44 


Aleiandna Ta 


582 


b56 


60 


8 


09 


85 


1 


10 


W 


8 


4 




All Sa nt SO 


6S4 


18 


702 


82 


74 


9 


96 


5 


95 




50 


45 


Amherv M as 


i13 


513 


496 


89 


65 


8 


100 


10 


100 





6 


61 


Ami Arbor M oh 


























(W nchell) 


HI 


44 


428 


78 


61 


86 


99 


99 


100 


4 


5 


61 


Auburn Ala 


662 


488 


564 


72 


4 


64 


95 


80 


9 


49 


10 




Augnsta, Ga 


7 2 


8<>5 


851 


86 


8J 


82 


100 


91 


100 


67 


43 


59 


AuBtm Texas, 


600 


604 


4 


7 


61 


f8 


100 


73 


100 


61 


31 


49 


Bloom* a N J 


48 


5G0 


617 


88 


04 


85 


7 


95 


97 




S 


62 


Bur n on Vt 


4''5 


6(7 


421 


76 


64 


7 


96 


100 


100 


5 


35 


54 


Camden S C 


eo3 


031 


621 


76 


6 


78 


95 


100 


90 


82 




62 


Ch leston 8 C 


























Deaf iBumlj Inst Ni 


485 


4 7 


444 


76 


bl 


7ft 




Jl 


1 


1 


4 


44 


D b que Iowa 


469 


48 


481 


78 


53 


4 




100 


101 


63 




6 


Freden k Md 


6ia 


565 


643 


72 


59 


9 


1« 


101 


100 


51 


27 


88 


flal ro s Olno 


554 


654 


640 


8" 






90 


94 


100 


6b 


5b 


4- 


Gardiner Me 


fi58 


6 




92 


9 




100 


100 




71 


47 




Qe m ntown Oh o 


5 1 


5 


52 


86 






7 


96 






44 


bl 


Genwood Teun. 


55 


668 


592 


90 


61 


8 


■36 


4 


98 


4 


53 


64 


Green Srnn a Ala 




690 


650 


9 


55 




95 


9 


91 


58 


34 


5* i 


H 11 ho Oh 


5S3 


58 


629 


96 


4 


91 


1 


100 


100 




46 


65 


Jaotson il e Fa, 


821 


889 


802 


89 


9 


90 


100 


1 


m 


1 


50 


81 


Knoiv Ue Tenn 


517 


60 


519 


78 


5 


76 


93 


93 


100 


65 


7 


53 


Lima Vi. 


625 


649 


645 


8 


63 






96 




CO 


89 


b9 


Mad fion, Ind 


649 


6o8 


698 


87 


78 




B 


88 




66 




65 




640 


647 


509 


81 


65 


8 


1(10 


95 


100 


S8 


4 


G4 


Musoatme Iowa 


631 


653 


686 




69 




100 


101 


1 


50 


S9 


57 


Nant t MuBB 


426 


451 


444 


7 


05 


86 


92 


84 


97 




4 


5 


NewBedfo 1 Maas 


5.i7 


649 


54 


87 




91 


1 


9 


100 


54 


4b 


70 




487 


444 


480 


76 


57 


6 


96 


9 


10 


43 




50 


NewH mony In I 


605 


604 


606 


82 




84 


100 




9 




45 


66 


New oana La 


737 


731 


758 


88 






100 


100 


00 




30 


?5 


New W ed Texas 


7 


92 


5 


83 




8 


100 


12 


IX 


bO 


29 


60 


N IT stown Pa 


459 


489 


48 


7 


59 


7 


14 


84 


100 


4 


8 




No thAtUeboroMaes 


4 4 


431 


441 


7 


55 


80 


9 


1 


9 


48 


a 


59 


Ottawa I 




815 


615 


94 


90 


95 


100 


100 


1 


3 




87 


OifoT Mas 


639 


64- 




84 


63 


84 


100 


101 


10 


41 


4 


69 


PennYaJi, NT 




40 






51 






93 











Ph adelpha Pa 


6 3 




576 


70 


67 


73 


94 


91 


95 


65 


34 


63 


Pomfret, Conn 


488 


5 


494 




76 


8 


100 


100 


100 





58 


60 


Pottsv He Pa 


4 2 


453 


471 


73 


63 




100 


94 


100 


44 




31 


PriDoe on Mass 


384 


395 


408 


76 




78 


110 


95 


100 


86 




38 


St Lou s. Mo 


528 




688 


75 


8 




94 


97 


IJI 


67 


84 


20 


St. Ml. t n Ca E 


410 


52 


4 


80 




81 


IX) 


98 


100 


6 




49 


SoTannah Ga 


690 


6 2 




9 


5f 


8 




92 


S 


67 


81 


62 


Sm heomanlnet. 


661 


66 


69 


85 


60 


81 


1» 


100 


100 


69 


3" 


48 




420 


506 


444 


82 


5 


84 


100 


10 


10( 


7 


48 


T 


Sprmgdae Ky 


487 


7 9 






1 




100 


100 


1« 


81 


53 


57 


Uppe A ton I 


668 


8 


5 


89 


8 


84 


100 


100 


94 


6 




69 


■ffeBtfi 111 ilima 


4 1 


451 


44 


8 






100 


10( 


100 




a 


C6 


■Worea r lass 


4ao 


495 


423 


78 




4 


100 


10 


100 


3 


9 


43 


1 ZansBvilIe Oh o 

: 

i 


6'0 


5G5 


582 


S5 


6b 




100 


1 


100 




87 


78 


1- ■ 












(2) Me&n fnrce of yapo 




miiutea 


Bpproiii 




can acw point. 


(3)Fortheflrat26aay< 


DtUie 


nonlUa 


1/- 







„Googlc 



PSTCHROMETEB. JULY,* 18fi5. 



„.,.., .,„.o. 


Mean force of 


Relative Humidity. 




n 


Vapor. 


Mean. 


Maxima. 


Minima. 


1 
A, M. 


P.M. 


RM. 


7 
A.M 


2 
PM 


P.M 


7 
A.M. 


P.M. 


P.M. 


7 
(LM 


PM 


PM. 


Aiken, S. C 


.164 


.735 


.754 


"iT 


60 


79 


95 


79 


100 


71 


48 


60 


Alcxandvia, Va.,... 


.im 


.79B 


.780 


86 


68 


86 


100 


91 


100 


58 




53 


All SiUttta, S. C 


.848 


.868 


.847 




77 


85 


95 












Amhmt,Masa 


.846 


.701 


.847 


94 


73 


91 


100 


99 






48 


63 


Aan Arbor, Mioliigaii 


























(WiDohsil) 


.578 


.633 


.689 




67 


89 


97 




99 


(,5 


41 


7a 


Austin, Testis 










42 


88 


100 


7.i 


90 


53 


31 


52 


Bioomfieia, N.J... 




.723 


.892 


87 






98 


97 


97 


72 


42 




Burlington, Vt.... 


.584 


.625 


.571 


81 


61 


81 


96 




100 


05 


43 


55 


Oumdeii, 8. C 


.766 


.743 


.775 


81 


67 


79 






91 


70 


44 


64 


Cliiirleflti)n,9.C.(l). 
Deftf&D'bIost.,N.T 



























.660 


!67i 


!668 


■79 


'67 


'si 


ioo 


"ioo' 


"98' 


'47' 




'eo' 


Dobuque,Iowa 

Fredeihok,Md 


.680 


.582 


.601 


78 


53 


78 


96 


96 


86 


64 


33 


66 


.891 


.704 


.710 


78 


59 


SI 


100 


8B 


97 


61 


42 






.716 


.816 


.788 


84 


73 




91 


95 


100 


76 


56 




Gwdinev, Me. 


.721 


.786 




95 


74 




100 


100 




81 


49 




German town, Ohio. 


.987 


.677 


'.«li 


87 


63 


'87 




98 




71 


30 




Olanwood, Tenu... 


.WS 


.768 


.767 


91 


68 


87 


100 


96 


96 


79 




76 


Green Springs, Ala.(3 


.786 


.827 


.817 


85 


63 


85 


91 




100 


74 


41 


68 


Eillsboro', Ohio. . . 


.701 


.753 


.701 


96 


73 


92 


IOO 


100 


100 


83 




66 


Jactoioiiyille, F\a. . . 


.801 


.947 


.884 


39 


78 


90 


100 


100 


100 


79 


60 


79 


Lima, Pa 


.601 


.60S 


.601 




66 


90 


100 


98 






46 


77 




.681 




.722 


87 


76 


89 


IOO 


100 


100 


64 




64 


Muscatine, lonrs..., 


.636 


!769 


.642 


80 


67 


87 


100 


91 




71 


29 


68 


Nantuofeet, Mssb..,. 


.686 


.689 


.671 


81 


66 


87 


95 


100 


95 


58 


46 


74 


New Bedfor'l, Mass. 




.677 


.635 






93 


100 


95 


100 


66 


58 


79 


Ne-wbBryport^Maaa. 


.671 


.6B5 


.591 




65 




100 


94 






41 




New Harmony, led. 
NewOrleana,Xa.... 


.801 


.834 


.799 


86 


67 


87 


96 


87 




75 




78 




.787 


.880 




72 


88 


98 






78 


47 




NewWied,Te\oa{''] 


'b36 






86 






100 


92 




56 




67 


Noinatown Pa. 


694 




!673 


85 


65 


82 




91 


95 


74 


24 




NthAttleboro Mwa. 


80a 




.571 


81 


85 


84 




94 


96 


66 


42 


17 


QOnv. a, 111 


728 


^996 


.713 


94 




94 


100 


100 


100 


78 


79 




Oxfoid, Miaa 


^87 


.774 


.791 


86 


64 


86 




100 


IOO 


60 


47 


62 


lenn^an,N "i 




.673 






62 
















Ihiladelpiiia Pa. 


714 


.712 


'740' 


'so' 


63 


'74' 


"94 


89 


94 


65 


43 


67 


Pomfreli Coun 


666 


.729 


,649 


95 




95 


100 


100 


100 


85 




77 


PottswHe Pa. 


678 




.615 


71 


62 




100 


84 


100 


43 


27 


47 


Pnaceton Mnas. 


5o2 


.669 




85 


68 


84 








63 


1> 




'^t.Loni Mo 


(81 


.883 


.729 


79 


54 


78 


100 


74 


95 




30 


53 


%i Maitm Con East 


650 


.637 


.579 


83 


61 


86 


93 


90 


97 


6B 




17 


bflTanaah Ga 


804 


.791 


.809 


82 


67 


80 


94 


84 


99 


7J 


4. 




'^mitliBoniiiQ Inat 


717 


.721 


.763 




60 


82 


100 


93 


100 


63 


J9 


bl 


Mpenoert(nnNl(2 


676 


.709 


.707 


90 


7b 


93 


100 


83 




86 


4) 




^^rmgdakKy 
Upper Alton Hi 


842 




.861 








100 


100 


100 




47 


73 


786 


!oio 


.762 


94 


88 


91 


100 


100 


100 


85 




75 


Wefltheld, Uas^ 




.587 


.637 


86 


84 


86 


100 


100 


100 


7f 


40 


67 


Worcester Mn a 


627 


.574 


.527 


71 


62 


70 


100 


100 






33 


45 


/aneaiiUa Ohi, 


700 


.740 


.735 


96 


84 


95 


100 


100 


100 


80 


^^ 


6" 


* For changes in hours of obseiTotion, see tablea of Thermometer for this month. 


(!) Mean force of vapor, .007, computed approximately from tlie mean dew poiiit. 


(2)MoutUiucompletl 



„Googlc 



PSYCHEOMETER, AUGUST* 1865. 





Mean force of 


Helative Humidity. 1 




Mean. 


Masima. 


Minima. 




1 
AM. 


2 
P. M 


P.M. 


7 
AM 


P.M. 


P.M 


7 


P. 11 


9 
P JI 


1 
AM. 


3 
P.M 


9 

PM. 


Aflren,S,G 

Alexandra, Ta 

All Saints, S. 

Araherat, Mass 

Ann Arbor, Michigan 

(WiTiohell) 

Auburn, Ala 

AuBtin, Teias 

Camden, S.0 

Oharlaston, S. G. (1) 
Dattf&D'brnst.N.T. 

DubTique, Iowa 

Frederict, Md 

Gallipolis,Ohio..,., 
Cfermantown, Ohio. . 
Gardiner, Mmbb (a). 
Glenwood, Tenn. (2 
Green Springs, Ala. . 
HilUboro', Ohio..,, 
JaokaouvUle, Fla. . . . 


.714 
.824 
.542 

.511 

ilia 

.644 
.4S8 
.161 




782 
756 
869 
543 

574 
666 
589 
681 
54S 
768 




7B1 
71S 
834 
613 

663 
660 
656 
461 
754 


85 

88 
92 

85 
80 
85 
86 
81 
86 


65 
72 
76 
65 

60 
46 
CO 
63 
60 


80 

87 

94 
76 
65 
86 
76 
81 


100 
95 
100 

100 
95 

100 
98 

95 


96 

100 

90 
lUO 
73 
82 
8'J 
84 


100 

95 
lOO 

lOO 
100 
lOO 
98 
lOO 


78 
64 
69 
73 

49 
68 
69 

63 
73 


53 
51 
31 

47 
42 
27 
33 
38 
48 


62 
65 
56 
47 

83 
61 
43 
54 
60 
59 


.579 
.609 
.692 
.605 
.648 
.731 
.794 

.aia 

.913 
.577 
.070 
.615 
.606 
.517 

!7oa 

.839 
.88S 
.643 
.461 
.607 
.853 


1 


663 
683 
670 
776 

805 
817 
711 
012 
611 
796 

488 
642 
485 
809 
807 
047 
600 
484 
916 

498 
616 
612 
869 

448 
682 
652 
811 
945 
680 
878 

617 
566 




657 

an 

660 
781 
658 


73 
84 
86 
86 
39 
93 
02 
37 
96 
91 
86 
94 

70 
86 
81 
89 
93 
89 

80 
93 
91 


60 
65 
73 
68 
70 

77 

OS 
76 
BO 
67 

78 

59 
68 

72 
67 
71 

55 
90 
68 

62 

?? 

63 

65 
59 
61 

71 
76 

69 

68 


76 
80 

85 
94 

'oo' 

91 

78 

79 
93 
84 
94 
H3 
85 
94 


96 
JOO 

98 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

97 
100 

95 
100 
100 
100 

95 

100 


95 
87 
100 
92 

100 
97 
91 

100 
96 
91 

100 
91 
92 

95 
98 

100 
86 
98 
96 

100 
86 
86 

87 
86 
96 
92 

89 
82 
95 
100 
100 
100 
100 


95 
100 
100 

99 

"W 

95 
100 
100 

93 
100 
100 
100 
100 

98 
100 

98 
100 

98 
100 
100 


46 
61 

57 
71 
70 
70 

8S 
65 

70 
53 
77 
66 
36 
62 
59 
70 
75 
74 

57 
70 
78 


37 
43 
47 
42 
50 
37 
51 

66 
40 
58 

25 
45 
25 
54 
46 
44 

30 
82 
43 
36 
39 

45 
38 
33 
33 
36 
43 
39 
48 
83 
66 
38 
39 
29 


49 
69 
63 

81 

'75' 
66 
84 
33 
61 
63 
68 
37 
36 
57 
85 
66 
68 
56 

87 
79 

'49' 

76 
47 

56 

45 

58 
67 
46 

74 
69 
48 
66 




770 

821 
667 
931 

578 

688 

487 
637 
493 
768 
863 

571 
470 
637 
842 


Msnehesfcec, 111 

MuseatiEe, Iowa 

NOQtneketi Mass 

New Bedford, Maes. 

New Harmony, Jnd. 
NewOrleBns,La.... 
New Wied, Texas... 

Norristown, Pa 

N'aAtt!eboro',Ma3a. 


Orford,Miss.(S).... 


PhUadeipbiiLpa.... 

Poinfret, Oonn. 

Port Gibson, MisB. (8) 
PottsYille, Pa. . . . . . 

Priuoeton, Mass..... 

St. Louis. Mo. 

St Martin, Can. EbsI 
SaTftEDftb, Ga 

Spencertown, N. Y.. 

Springdale, Ev 

Upper Alton, HI, , . , 
Weetfield, Mass.... 
Woroeater, Mass, . , . 
Zanesville. Ohio. . . . 


.603 
.619 
.881 
.455 
.441 
.643 

.814 
.649 
.498 
.603 
.619 
.448 
.420 
.672 




619 
52S 

521 
415 

447 
820 
666 
518 
760 
661 
491 
409 


76 
91 
87 
70 
80 
86 
85 
84 
87 
84 
97 
91 
87 
71 
93 


72 
92 
77 
84 
75 
85 
79 
80 
80 
87 
87 
92 
86 
66 


91 
100 
96 
100 
96 
97 
99 
96 

100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
91 
100 

93 
94 
100 

100 
100 
100 
86 
100 


75 
77 

39 

60 
64 
76 

69 

94 

56 
47 
30 


• For changes in hours of obserrafion, see tables of Thermometer for this month. 

(1) Mean force of vapor, .911, computed approximately from the mean dew point. 

(2) Month inootnplete. 
(a) Hoc a id in complete. 
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FSYCHROMETER, SEPTEMBEE," 



„..„.,„„,, 


Mean force of 
Vapor. 


Relative Humidity. j 


Mean. 


Maxima. 


Minima, il 


A.M 


2 
P M. 


P.M. 


A.M, 


a 

P.M. 


P.M. 


7 
A.M. 


2 
P.M. 


9 
P.M. 


7 
4.M. 


2 
P.M 


P.M. 


All n -5 ( 


b9h 


675 


.642 


86 


~59^ 


70 


100 


95 


90 


72 


47 


52 


Alexandria "Vk. 




676 


.627 




76 




100 


100 


100 


76 




77 


Ail Saints 9 L 


1^3 


770 


.742 




73 


81 


95 




96 


69 


56 


63 


AmhetBt, Mass 


417 


463 


.451 


95 




82 


100 


89 


100 


76 


46 


70 


Ann Arbor Miohigau 


























fflmdieli) 
Auburn, Ala. 


491 


EflO 


.487 


91 


72 


91 


100 


96 


100 


73 




69 


6GS 


611 


.643 


76 


62 


72 


100 


100 


100 


63 


29 


47 


Augnata Ga 


1(.8 


808 


.756 


80 


67 


76 


100 


87 


100 


61 


51 


44 


Au»tin Teiaa 


ees 


638 


.686 


00 


62 


74 


100 


78 


90 


49 


87 


60 


Blooiiifieia, N J 


442 


626 


.477 


86 




86 


100 


90 


100 


64 


34 


58 


BurIiii(,ton '\ t 


see 


465 




80 


62 


78 


100 


83 






43 


65 


Camdeo, S. C 


663 


694 


.895 






79 


95 


81 


96 


68 


44 


62 


Charleston B (1) 
Deaf&Dblnst N'i 


442 
























484 


' '.476 


'71' 


"68 


"74 


' ' 92 


' ' 85 


' ' 96 


' 64 


"42' 


"54' 


Dnbuqne Iowa 


510 


522 


.514 


87 


66 


81 


100 


100 


100 




40 


63 


Fiedenek, Md 


138 


650 


.609 


93 




92 


100 


100 


100 


80 


62 


79 


Gdlipolis Ohio 


631 


786 


.872 


88 


75 


85 


94 


95 


95 


81 


53 


62 


Carmantown Ohio 


6«8 


652 




93 


74 


93 




95 


99 


73 


44 


67 


Clenwood, Tenn 


892 


709 


.723 


98 


69 


92 


99 




100 


83 


40 


79 


Hilbboro Ohio 


606 


68a 


.632 


99 


82 




100 


100 


100 


95 


61 


81 


Huam Ohio 


498 


689 


.612 


79 


77 


76 




95 




71 


61 


54 


JnoLsonvilIe FI» 


902 




.891 




SI 


91 


96 


96 




87 


65 




Lima Pa 


47b 


627 


.609 


90 


66 




100 


9S 


97 


73 


38 


73 


Man hester 111 


607 


768 


.639 


97 




94 


100 


100 


100 




59 




Montreal Canada 


8j9 


381 


.377 


75 


58 


71 


94 


95 


94 


48 




82 




60i 


731 


.600 


92 


79 


91 


100 


100 


100 


79 


64 


52 


Nantutket Mass 


407 


400 


.420 




56 


77 


96 


97 


91 


32 


12 


40 


ISBwBedfiid Mass 


421 


486 


,430 


88 


67 




100 


95 


100 


61 


38 


flS 


Neil bnn port, Ma a 


371 


400 


.391 


81 


66 




100 


98 


100 


55 


30 


49 


NnwHainiony Ind 


6i>o 


796 


.736 


93 


76 


91 


100 


95 


95 


79 




70 


Hew Oi leans La 


830 


805 


.849 




73 




100 


100 




77 


39 


87 


New Wi8d,leia3(2 


S29 


1052 


.853 


90 


75 


94 


100 


100 


100 


77 


68 


87 


Nomstown, Pa 


442 


606 


.484 


84 


64 


78 


94 


90 


100 


62 


38 




H tUAtHeboro Mass 


368 


371 




77 


48 


79 


96 


71 


94 


56 


23 


60 


Ottawa II! 


602 


770 


.697 


97 


87 


92 


100 


100 


100 


73 


2 


74 


Oxf id Mi« 


762 


797 


.767 


87 


76 


93 


100 


100 


100 


76 


49 


56 


Penn Tan N 1 




438 






60 


















616 


661 


".663 


'79 


81 


■76' 


' ' 94 


89 


"94 


63 


45 


64 


Pomfret Oonc 


421 


612 


.438 


90 


73 


90 


100 


100 


100 


70 




72 


PotfsviUe Pa. 


402 


612 


.620 


78 


59 


92 


97 


100 


100 


41 


82 


72 


Pnncaton Mass. 


SSI 


876 


.355 


79 


57 


78 


97 




94 




32 


64 


St. Loms, Mo 




614 




89 




84 


100 


98 




76 




69 


bt Martin Can East 


S57 


461 


.383 


83 


62 


81 


99 


92 


98 


55 


35 


50 


Savanoah Ca 


11i 


762 


.799 


89 


63 


84 


96 


97 


92 


77 


40 


78 




548 


574 


.621 


81 


61 


88 


100 


100 


100 


60 


44 


60 


Spencertown, N i 


377 


450 


.427 


84 


63 


86 


100 




100 


65 


39 


78 


Spiingdale Ky 


010 


710 


.714 


97 


72 




100 


95 


100 




54 


62 


Uppei Alton 111 
Veatfield Maaa 


624 


867 




94 


89 


89 


100 


100 


100 


85 


74 


53 


378 


410 


.440 


87 


54 


84 


100 


91 




66 


22 


70 


"Worcaster Mass 


413 


502 


.367 


71 


68 


70 


94 


100 


100 


44 


11 


64 


Zanesvillp Ohio 


641 


579 


.557 




64 




100 


86 


100 




41 


44 


•Foreiiangesinho 


uraof 


bserva 


ion, Be 


tabl 


esof 


Thor 


mometer fox 


this month. 


(1) Meanforeoofv 


apor, . 


861,00 


nputed 


appr 




toly 


from tho m 


an dew point. 


(2) Montli iu<rompl 



















isicdcGooglc 



reYCHEOMETER, OCTOBER, 1855. 



Aiken, S. a 

Alexandria, To . 

AllSMnta, aO..., 

Amherat, Masa 

Ann Arbor, Mioli . . 

Auburn, Ala 

Austin, Tesas 

Bloomfield,N.J.., 

Burlington, Vt 

Oamdea, S. 0. 

Camden, Ark (1). . 
DeafADT)Inst.,N."! 

Dubuqne, Iowa 

Prederici, Md 

Gnllipoiis, Ohio, , . . 
Germantowo, Ohio. 

Gleiiwood, Tenn 

HiBsboro', Ohio 

Hiram, Ohio 

JaokBocvillB, Fla 

Lima, Pa 

MaoBheater, 111 

Montreal, Canada... 
Muscatine, Iowa. . . , 
Nantucket, Mass. . . . 
Hew Bedford, Maes. 
Newburyportj Mass. 
Hew Harmony, Ind. 

Hew Orlaans, La 

Hew Wied, Texas. . . 

Honietown, Pa 

H'th Attleboro', Mass 



Philadelpba, Pa.., 

Fomfret, Conn 

PottSTille, Pa 

FriacetoD, Mass 

Sf^ Louis, Mo. 

St. Martin, Can. East 
Savannab, Ga., 

Smithsonian Inst 

Spenoeptown, H. Y. . 
Springdale,Ky..... 
Upper Alton, III . . 
■Warrington, Fla. . . 

Westfi eld, Maes 

Woodward H.Scbool, 

Ohio 

Ohio. . , 



Relative Humidity. 
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PSTCHROMETER— NOTKMBEB, 1 



„..o, .„„.,. 


Mean force of 


ll9lativo Humidity. 


Vapor. 


Mean. 


MEixima. 


Minima. 


7 
A.M. 


P.M. 


P. M. 


1 
A.M. 


3 
P.M 


9 
P.M, 


7 
4.M. 


2 
P.M. 


9 
P.M. 


7 
4-M 


3 
P.M. 


P.M. 


4jI.(.u ^ C 


40O 


417 


.431 


"a9~ 


59 


~SZ 


100 


100 


100 


66 


~30 


58 


'ilosHmi a ^ a 


dW 


„44 


.308 


97 


79 


89 


100 




100 


72 


65 


73 


Alls, rats % C 




468 


436 


89 


68 


86 


100 


92 


100 


67 


30 


67 


Amherst Maaa 


192 


23S 


.209 


87 


70 


86 


100 


100 


100 


63 


43 


53 


AnnArboi Uioh 


194 




.301 


88 


71 


88 


100 


100 


100 


72 


89 




Auburn Ala 


363 


87b 


.872 


74 


59 


67 




90 


94 




24 




Austin Telia 


353 


'10 


.376 


90 


42 


88 


100 


100 


100 


63 




66 


Bifl LwellBlBlal Wi 


aoi 


210 


.203 


69 


57 


62 


93 




93 


35 






BloomfieW t J (1) 


219 


253 


.237 


78 


65 


76 


96 


97 


97 


60 




87"* 


Bn linetoH Tt 




177 


.158 


73 




71 




100 






87 


40-' 


Ciunde. ArL 










60 


74 


100 




95 


61 




7 


Camden S C 


3^9 


395 


.865 


35 


60 


77 


94 


94 


93 




18 


45 


Deaf &; Dumb Inat^Nl 


315 


243 


.220 


76 


67 


70 


100 


97 


97 


47 


41 


471 


Detroit Mich (3) 


308 


346 




86 


81 




100 


100 


100 


68 




46, 


Dubuque, lowa(l) 


114 


185 


.191 


74 


60 


68 


96 


100 


89 




28 


17 


Fredeiiek Md. 


238 


260 


.240 


62 


64 


70 


100 






50 




60 


Gallip lia, Ohio 


267 


333 


.376 


84 


67 


78 


100 


94 


93 


61 


29 


67 


f ennantown Ohio 


ati 


264 


.247 




69 


85 


100 


lOO 


100 


71 


34 


52 


Glen wood Tenn 


310 


31S 






68 


76 


100 


100 




42 


37 


48i 


Hillsborough Ohio 


268 


301 


.359 


93 


71 


86 


100 


100 


100 


61 




49 


limf^ Pa 




366 


.389 




64 






98 


100 


51 




531 


Manoheater 111 


236 


301 


.236 


96 






100 


100 


100 






63. 


Montrea! Can 


168 


185 


.178 


87 


78 




100 


100 


100 


63 




7. 


Musoatine Iowa. 


158 


236 




70 


76 




100 


100 


100 




43 


6 


hantucket Masa 


251 


244 


^363 


76 


66 


81 


90 


96 


100 


"60 




65^ 


NewBedfoid Maas 


221) 


244 


.339 


84 


71 


84 


100 


100 


100 


50 


37 


m 


Newbury bolt Mass 


187 


300 


.202 




65 


34 


100 


100 


100 


33 


30 




Nw Haimony Ind 


388 


291 


.308 


93 


66 




100 




100 


66 


41 




New Oileans. La. 


614 


643 


.641 


89 


76 


86 


100 


100 


100 


S9 




652 


New Wied, Teias 


4J5 


50R 


.443 


91 


58 




100 




100 


74 


39 


64 


NorriBtown, Pa. 


214 


353 


.319 


74 




71 


lOO 




100 


39 


31 


33 


North Attleboro Mass 


184 


206 


.200 


77 


60 


76 


100 


100 


100 


■ Si 


26 


37 


Oxford Miae 


362 


464 




89 


79 


85 


100 


100 


100 


71 


7 






228 


272 


.337 


34 


73 


81 


100 


98 


100 








Philadelphia, Pa. 


247 


266 


.368 




60 


73 




97 




66 




44„ 


Pomftet, Conn 


204 


261 


.233 




81 


88 


100 


100 


100 


46 


58 


70' 


PottsviUa Pa 


224 


328 


.321 


82 


66 


84 


90 


95 


100 


47 


30 


68 


Prmoeton, Mass 


109 


178 


.164 


81 


70 


74 


100 


100 


100 


46 


80 


31 


St Lotus Mo 




236 


.342 


80 


67 


73 


100 




96 


63 




46 


feayaraiah Ga 


412 


493 


.436 


85 






97 


93 


94 


00 


57 






267 


282 


.291 


87 


64 


83 


100 


100 


100 


43 


25 


88^ 


Ipenoertown N T (S 


233 


244 


.231 


91 


80 


83 


100 


100 


94 


61 




59,: 


Si.rinedale, Ky 
Uppei Alton 111 
Westhdd Ma«B 


279 


821 


.809 


02 


71 


78 


100 


100 


100 


71 




Ml 


396 




.334 




80 


86 


100 


94 


100 


60 


59 


66 


189 


201 


.313 


84 






100 


100 


100 






46- 


■ft oodv a H Soboo], O 


.,89 


836 


.387 


89 


75 


8S 


100 




100 




44 


1% 


ZnnesYiUe Ohio 


317 


251 


.233 


77 


65 


76 


100 


83 


100 


5S 


39 


(1) Incomplete. 






(2) For tbe last 20 S 


aya of the month only. 
ny» of the month only. 




(3) Foi- the first 19 d 
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Mean force 


Of 


Eelative Humidity. 


II 




Vapor. 




Mean. 


Maiitima. 


Minima. 


n 


2 
Pit I 


9 

. M, 


7 
A.M. 


3 
P.M. 


e.M. 


A.M. 


P.M. 


9 
P.M. 


7 
A.M, 


2 
P.M. 


9 
EM. 




.189 


,281 


194 


93 


83 


m 


100 


100 


10O 








All Sflinta. S, C , 


,305 




34'i 


89 


7.1 




W) 


100 




61 


83 


51 


Amherst, Maea, 


.130 


.144 


14H 


90 


74 




100 


loo 


100 


60 


41 


53 




.121 






Ml 


85 


88 


Mill 


UK) 


MHi 


67 




71 


Austin, ToKas 


.238 


.265 


K(I4 




54 


83 


100 


loo 


1011 


53 




40 


Bloomfieia, N. J, (IJ. , 


.146 


.lao 


JK'/ 


76 


58 


79 


95 


94 


96 






50 


Burlington. Vt 


.091 


.110 


098 


61 


60 


ri6 


100 


83 






33 




Camden,aC. , 


.2.S9 


.290 


Mfi7 


87 


66 






lOO 


94 


57 


34 


48 


DeofADuiiibInat,N.T 


.ii'r 


.147 


183 




59 


il6 


94 


97 


92 


16 




9 


Detroit^ Mieii , 


.146 


.155 


146 




88 


90 


10(1 


100 


100 






61 


Frederics, Md 


.142 


.166 


150 


7» 




74 


100 


97 


100 


47 








.136 


.143 


IRT 


89 


68 




100 


96 


98 


60 


31 


46 


Glenwood, Tenn , 


.168 


.166 


I MO 




A7 


75 


100 


95 


9fi 


43 


14 


29 


Jaokaonyille, Fla. 


.162 




160 


94 






100 


NIO 


100 


78 


3^ 


49 


.406 


.551 


44H 


91 


86 


HO 


95 


95 


100 


78 








.144 
.130 


.171 
.18S 


160 
143 


85 
98 


64 
85 


82 


100 
100 


100 
100 


100 
100 


44 

78 


38 
.11 


49 


ManclKster, m 


Montreal, Can 


-lie 


.181 


l'/9 




76 


82 


100 


Mill 


100 


115 


fi4 


55 


Nantucket, Mass. 


.186 


.163 


193 


77 


66 


77 


100 


98 




40 


37 


50 


Nazarefh Hall, Pa. . . . 


.13K 


.187 


IfiO 


98 


85 


95 


100 


100 


100 


77 




70 


Kew Bedford, Mass... 


.156 


.153 


lift 


84 


64 


82 


100 


100 


100 


58 


36 


46 




.lan 


.188 


140 


84 




87 


100 


100 


100 




U 


63 


Hew Harmony, led . . . 


.163 


















44 




51 


NewWied,Tesas..... 


.258 


.391 


mv. 


78 


65 


79 


loo 


93 


100 




19 




JTorristown, Pa 


.116 


.130 


1311 


73 




70 


100 


\W) 


100 


49 


15 




North AtOeboro', Mesa 




.119 


148 


75 






100 


99 


94 


411 


3ft 


SI 


Oxford, MiBB 


.213 


.283 


^38 




80 


87 


100 


100 


100 


70 


43 


50 


Porryflburg, Ohio 

PhiladcJpffia, Pa. 


.138 


.152 


r4K 


H.^ 




85 


Mill 


Mill 


MHt 


59 


39 


46 


-161 


.182 


I7H 


78 






Sfl 


»2 





53 




42 


Pomfret, Conn. (3) 


.180 


.116 




90 


V7 


80 


100 


100 


100 




46 


63 


PottsTille. Pa 


.123 


.146 


V?.V 




69 


81 


100 


10(1 


100 


40 


34 


20 


Prinoetoi), Mass , 




.113 


It'* 


M4 






100 


100 


loo 


49 


30 


47 






.138 


143 






74 


100 






51 


16 


40 


St. Martin's, Con 


.099 






90 


m 


^H 




10O 






m 


75 


eavannah, 6q 


.B14 


.868 


;ifii 




m 


83 


98 


96 


96 




32 






.166 


.100 


1HB 






81 


100 


100 


KHI 


45 


81 


37 


WestfiBld, Mass. 




.208 


112 


98 


Nl 




100 


100 


100 


6V, 


43 


65 




.122 




82 


61 




100 


100 


100 


5fi 


35 


63 


Woodw'd H. School, 


.119 


.333 


19T 


80 


75 


76 


100 








41 




Zaneeville, Ohio(S),.. 


.160 


.152 


152 




53 


73 


100 


67 




bU 


39 


4S 


(1) For the first 24 d 


vs of the mont 


1 only. 




(2) Incomplete. 
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Alemudria, Ya 

AU Sidiita, S. 

Amherst, Mosa 

Angelica, N,Y 

Ann Arbo^ Mich 

Ann Arbor, " (Winohell) 

AtdoIil, OMo 

Aslilond, Va.t--...*,- 

Alhens, lU 

Auburn, Ala 

Augusta, HI. 

AuBton, Texaa 

BaldwiusriUe, N. Y. 
BoHardsville, Ky.... 
Battle Creek, Mich. 

Bedford, Pa 

BeJoit, Wis 

Bererly, N. Y 

BladeuBburg, Md.... 

Bloomfield, N.J 

Brandon, Vt 

Burlington, Vt 

Borlington, N. J._.. 



1, Vt.... 



Cedar Keys, Fa... 

Cereeoo, Wis 

Chapel Hill, N, C. 

Cinoinnad, Ohio.(l) 

Concord, Unsa 

Cooper, Mich 

Cricttoa'a Store, Va 

DonTiUe, Kj 

Deaf and Bnmlj Inst. , N. T. 

Detroit, Mich 

Duhuque, Iowa. 

Baston, Pa, 



er, N. H 



Port Madison, Iowa. .. 

Frederick, Md 

Pryebnrg, Me 

Gimiiner, Me 

GaikiidsviUa, Miss..... 

Germantown, Ohio 

Gettyahai^, Pa 

Glenwood, Tenn. 

Qonvemeiir, S. Y 

Grand Kapids, Mich... 
Granville, Ohio... 



3, All.. .. 



Great Falls, N. H... 

Haimibal, Mo 

Harriaburg, Pa.,.., 
OMo. ... 





4 


4 


fi.fi 


fi 


) 


fifi 


f 


1 


H.9 


7 


7 


H..'i 


^ 


9 


fi,5t 


J> 




4N 


ft 


/ 


fill 


A 


i 


6.8 


b 


<f 


8.4 


8 


5 


a.n 


7 


4 


V.(» 


!> 


^ 


4K 


A 




711 


7 




8.0 
fi.fi 


6 
6 




41 




9 


H,!* 




7 


<t 1 


h 


M 


7,ft 


1 


^ 


5.7 
8.1 
4.8 


5 
8 
4 


9 
4 
1 


4,4 

5.6 
7.8 
5.7 
6.2 
7.2 
8.7 
0,3 
6.9 
6.1 
fil 


4 
6 

5 

6 

8 

6 
5 
.1 


B 

2 

4 
2 
3 

7 






h 


' 


fi.K 




< 


7(1 


V 


^ 


4.5 
7.7 
6,« 


7 
5 


7 
8 
7 


7 


V 




8,4 
7.1 
6.3 
51 


8 

7 
4 


7 


1 


R,0 


7 


\ 


6.2 
7.5 
7.0 


6 
6 

6 



1 

7 



Jackson, Ohio 
JacksODTiUe Fa 
JanesTiUe Wis 
Keoknck, Iowa 
key West, Fa 
Enoi Hill, Pa 
knnxYiUe, Temi 
La Orange, Ga 
Lewisburg Va 
Lima Pa 
Lodi, N Y 
Londonderry N H 
Lownlle, N T 
Madison la 
Mauche'Jter N H 
Manobeatei 111 
Marietta Ohio 
Mendoo JIisB 
MiUercbur^ Ky 
Milton, la 
MilwaukiB, Wis 
Monroe (Whelply) M 
Montcalm, Va 
Momsvjllo Pa 
MoBB GroTe, Pa 
Ht. Vernon Ohio 
Musoatine Iowa 
Nantacket, Mass 
Newaik, Ohio 
New Bedford Mass 
Bewburjport Mass 
New Harmony Ind 
New liishon Ohio 
New Orleans, La 
New Wied Tesaa 



Noi- 



1 Pa 



Noith Attleboro, Mi 
Norwalk, Ohio 
Oberhn Ohio 
OldtowD, Me 
Ottawa, ni 
Osford Misa 
Penu Yaii, N Y 
Perry Me 
Plultdeiphii Pi 
Platteville Wis 
Pooopson, Pa 
PoDifret, Conn 
PottssiUe, Pa 
Poultney, Iowa 
PFmceton, Mass 
ProYidenoe, E I 
Quasquaton, Iowa 
■Randolph Pa 
Kichmond, Mass 
Richmond, Ohio 



* For changes in hours of observation see tables of Thermometer for this month, 

(1) Mean for the month 1.5. 

(2) Obs. B 
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MEAN CLOiroiNESS, JAHUASY, 1855. 





7 


2 


9 




7 


3 




NAME 


A M 


P M. 


p. BI. 


. MAKE 


A a 


P M 


T9 


SagHaibor H \ 


~i 




-5X 


'^pl'r^gae11 Meu.s 


"To" 


nrr 


St Tames tlioh 




84 


8.3 


gteiiTlon We 


59 


7" 


SI 


St Johnsbury \t 


i i 




5.4 


Thombury N C 


PO 


48 


"9 


St Joseph 9 Mm 




59 


5.0 


Tuscalooea Ala 


45 


40 


34 


St LoaiB Mo 


(,0 


55 


5.5 


Uppe Alton III 


18. 


2 


07 


St. Martiii Ca I 


65 


52 


5.4 


■Hamps die B 1 


80 




3 


Silmoii Falls N H 


faq 


64 


5.9 


Warr ngton Fa. 




29 


"6 


Sayumuli Ga 


56 


50 


8.8 


WestHaTOTfoTil, Pa 


57 






S)yi)iooh Ct 


3S 


65 


4.3 


Wh temarsh I6l d Ca 


44 


40 


a6 


SohellmimH^ Md 


59 


58 


5.0 






65 


76 




73 


73 


0.3 


Wnohester Va 


5" 


44 


45 


Sonthwick, Mass 


71 


77 


8.0 


Woodwarl HhSohool 


08 


C 


48 


Sparta &a 


62 


64 


4.0 


Woiceater Moas 


g4 


66 


53 


•^peocertowB N T 


66 


63 


6.4 


Zanesville Ohio 


7S 


71 


68 


&irmf.dale liy 


71 


75 


6.0 
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Alexanijria, Vn 

AllSainta, S. C -.. 

Amhei'st, Maes. 

AiigeUoa,N. Y 

Ann Arbor, MiOh., (A.W.) 
Aqu Arbor, (Woodruff)... 

AtbeuB, 111 

Augusta, 111 

Austin, Tesas 

Auburn, Ala..„ 

BaldwinsTilIe, N. Y 

Ballardsville, Ky 

BatUe Creek, Mich. 

Bedford, Pa 

Beloit, Wis 

Beverly, N. Y 

Bladensbui^, Md 

Bloomfield, N. J. 

Boston, Mass.(i) 

Brandon, Vt. 

Buriington, Vt 

Burlington, N. J 

Camden, S. C 

Canton, K. T. 

Carmel, Me 

Caatleton, Vt. 

Cedar Keys, Fa 

Ceresco, Wis 

CliapelHiD, N. C 

Cincinnati, Oiiio<2 

Concord, N. H 

Cooper, Mich.. 

Danville, Ky 

Detn>it, Micli 

Dubuque, Iowa 

Easton, Pa. 

Eieter, N. H 

EoTt Illadison, Iowa 

Frederick, Md 

Pryebui^, Me 

Gardiner, Me 

Qarlnndsiilte, Miss 

Qermantown, OMo 

Qettyabui^, Pa 

GleniTood, Tenn 

■ j,ernenr,N. Y 

Grand Rapids, Mich 

~ mville, Olito 

Grant Falls, N. H 

Green Springs, Ala. 

Hannibal, Me 

Harrisburg, Pa 

Hillaboro, Obio 

Jackson, Ohio 

Jacksonville. Fa 

Janesvillo, Wis 



Key West, Fi 
ItnoiviEe Tenn 
Knos Hill, Fa 
Laquiparle, Mm 
Lewisbur^, Va. 
Lima, Fa 
lodi, N Y 
Londonderry, N H_ 
LowviUe, N Y 
Madison, Ohio 
Madison, Ind 
Manoheiter, N H 
Manchester, 111 
Marietta Ohio 
Mendon, Mass _ 
Milleisbnrg, Jvy 
Milton Ind 
Milwaukie Wis (Wmkler) ■ 
Monroe Mich (H W ) 1 
Mount Vernon, Ohio ' 

MorrisviEe, Pa 
MuBoatine, Iowa 
Nantucket, Mass 
Newarl Ohio 
Now Bedford, Mass. 
Newburyport, Mais 
New Harmony Ind 
New Lisbon, Ohio 
New Orleans La 
New Wied, Tosaa 
NornstoWQ, Pa. 
North Attleboro, Mass. 
Oberhn, Ohio 
Oldiown Me 
Ottawa, HI 
Osford MisB 
Pennlftn,N Y 
Perry, Me_ 
Philadelphia, Pa 
Platteville, Wis 
Pocopson, Pa 
Pomtret, Conn 
Pottsville, Pa 
Poultney, Iowa 
Fnnceton, Mass 
Providence, E I 
(Juasquet«n, Iowa 
Emdolph, Pa 
Riohmond, Ohio 
Sag Harbor N Y 
St James, Mich 
St. Louis, Mo 
St Josephs Mm 
St Martm, Ca, B 
Savannah, Oa 
Schellman Hall, Md 



• For ohanges in hours of observaljon 

(1) Monthly mean, 4.2. 

(2) Moiithly moan, G.7. 



^a for tables of Thermometer for this month. 
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.„„o,„™. 


7 


2 


P.M. 




7 


2 


9 


SonthHioL, MahB 
Sparta Gra 
Spenoectown N 1 

Steuten Me 
Taunton Mxbe 
Thornbwj N t 
Tuso »lo( SI Ala. 
Upper Alton 111 


()6 
tit. 
55 
58 
60 
55 
72 
21 
46 
34 
8 4 


8.8 
7.5 
5.5 
5.9 
6.9 
5.7 
7.4 
4,0 
4.8 
2.7 
4.3 


6.8 
9.2 
4.0 
5.7 
6.0 
4.4 
7.0 
2,8 
2.5 
3.6 
2.0 




7.9 
3,6 
5,2 
6,7 
8.7 
8,3 
5.4 
7.8 
5.6 
4.1 
8,7 


8.4 
2.9 
G,l 
7.1 
3,9 
7.2 
4,8 
e.2 

5.5 
4,7 
8,2 


8,7 
2.8 

5.5 
8.3 
6.1 
4.0 
6.1 
5.8 
8,8 
4,1 




Weat Haverford, Pa. 

WeatStc.ctbridge.Mas8.. 
■WMtemarflliM'd,Ga 


WoodwBTd's High Scliool. 
Wood's Hole, Mass, 
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7 


r,M. 


9 




7 

A. M. 


2 


9 


Ales nlra Va, 


~6 




TT 


Hannibal, Mo 


"fi^ 


~47~ 


34 


All Saints S C 


ii 




2.7 


HajTisbulg, la 


49 


68 


48 


Amherst Ma&s 


60 


6.0 


4.3 


HiUsboro, Ohio 


49 


55 




AngeheD Ni 


73 


5.0 


4.8 


Jackson, Ohio 


65 


63 


49 


AimAibor m<ih 








Jackson , (Crookham) 


58 


64 


03 


(Wmohell ) 


68 


6.0 


4,6 


JaokaoDTille, Fa. 


86 


37 


19 


Aon Arbor {Woodruff 


70 


6.3 


5.8 


Key West Fa 


47 


87 




Ashliml Va 


48 


5.1 


3,6 


KnoaHill,Fa 


69 


51 




Athens HI 


50 


6.9 


4.1 


Euosville, Tenn. 


4.2 


62 


35 


lut im Ak 


40 


3.9 


2,0 


Laoqmpmle, Minn 




43 


20 


Augusta ni 


58 


4.7 


3,7 


lebinon, Tenn 


4.2 


48 


3b 


Austin Texas 


h3 


5.6 


2.8 


Lemshui^, Va „ 


64 


71 


60 


BoidwiE B Inst Oh o 


58 


5.5 


5.4 


Lima, Pa 


61 




59 


BaUwnBillo N T 


7a 


6.5 


5.8 


lodi,N Y 


80 


73 


64 


BaUarisTlle Ky 


52 


5.8 


8.8 


Londonderry, H H 


44 


43 


4.2 


lS»ttiB Creek Mich 


53 


6.5 


4.3 


LowviUe, N T _ 


66 


b2 


62 


Belford,Pa 


56 


6.8 


6.0 


Madison Ind „ 


66 


57 




Belot Wia 


39 


2.9 


2.9 




68 


58 


40 


Beverly N Y 


54 


5.8 


5.1 


Manohflst«r N H 


56 


60 


51 




55 


3.0 


3.8 


Marietta, Ohio 


45 


5U 


50 


Bloomfiell N J 


47 


5.3 


4.2 


Mendon, Mass „ 


60 


56 


42 


Boston, Ma a (i) 








MillerBburg, Ey 


68 


52 


39 


Brandon Vt 


60 


5.9 


4.8 


Milton, Ind 


52 


5a 


4.3 


Bml n„t0D N J 


5i 


4.9 


5.5 


Milwaukie, Wis 


48 


47 


45 


Burlington Vt. 




8.1 


2.8 


Monroe Mich 


49 


52 


62 


Camden & C 


69 


5.3 


5.2 


Mornsville, Pa. 


a 


46 


42 


Canton N T 


67 


6.7 


5.0 


Moss Grove, Pa 


65 


08 


55 


Cannel Me 


is 


3.9 


4.4 


Mt Vomon, Va 


56 


52 


51 


Castlelon Vt 


66 


6.5 


6.0 


MuBoatine, Iowa 


46 


46 


2b 


(edar Keya Fa 


43 


4.0 


3.2 


Nantucket Mass.. 


58 


60 


40 


Ceres o V, s 


30 


3.8 


8.7 


Hewaik, Ohio 


61 


ha 


5b 


ChipelHill N C 


44 


4.1 


5,3 


New Bedtord, Maei 






46 


C no nnat Oh o ( ) 








Newbnryport Mass 


52 


68 


34 


Cr chton s -^tore Va_ 


55 


5.4 


5.7 


New HartQony Ind 


54 


59 


44 


Conoord K H 


42 


4.5 


3,7 


New Lisbon, Ohio 


64 


63 


62 


Cooper Moh 


61 


5.6 


5,0 


Mew London Ct 


50 


65 


49 


Daniille Ky 


40 


4.1 


3.6 


Hew OileanB La 


65 


58 


36 


Doaf&Dumbloat N Y 


64 


6,0 


4,0 


NewWied Tesas 


55 


60 


75 


Detro t M h 


10 


7.7 


7.8 


Nomstown, Pa 


56 


56 


42 


Dubnq e Iowa 


49 


6.1 


3,8 


North Attleboro Ma'-a 


65 


64 


39 


Eaaton Pa 


5 


6.3 


4.7 


Obarhn Ohio 


62 


46 


60 


Eieter N H 


52 


4.6 


8.0 


Oldtown, Me„ 


24 


25 


27 


F rt Mad BO Iowa 


59 


4.2 


4.1 


Ottawa HI 


52 


48 


45 


Prederok Md 


65 


6.1 


5.3 


Oiford, Mias 


40 


-8 


43 


Frendship Tenn 


40 


2.7 


8.4 


PennTan H Y 


84 


62 


73 


Fryehvug Mo 


41 


4.2 


3.0 


Perrj-, Me 


62 




55 


(xordm r Me 


61 


0.1 


4.9 


Philadelphia, Pi 


67 


67 


57 


Ca landsvjlle Misa 


44 


4-2 


4,3 


Platteville, Wis 


51 


55 


45 


Germ ntown Ohio 


67 


6.7 


4.8 


Pooopson, Pa 


61 


6b 


65 


bettjsburg Pa 


r2 


0.2 


4.5 


Pomfret Conn 


62 


62 


41 


Glenwood Tenn 


49 


5.1 


4.2 


Pottaville Pa 


58 


04 


66 


Gonyeineir N T 


75 


7.9 


6.8 


Poultnei low I 


eo 


01 


61 


Grand Rap ds U oh 


61 


4.8 


4.2 


Princeton, Mass 


57 




45 


Gran Tile Oho 


55 


6.5 


6,1 


Providence, R I 


56 55 


33 


Green Spr gi Ala 


49 


3.7 


3.5 




52 48 46 


Groat P lis N H 


ca 


5.2 


3.8 


Pandolpi. Pa 


76 72 1 68 


* J or changes in hoars o 


f observations sea t) 


bles of Thermometer for tk 


Its month. 


(H Mean for the monti 8 


5. 






(2) Mean for tbe month 3 


5. 
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7 


2 


9 




7 




"Tl 




A B 


P.M. 


l-.M. 




A.M 


P M 




Rchmonl Mass 


h4 


i>.V 


n,(> 


fairnfehle Kj 


ftl 


r,,! 


63 


RiehninDd Ohio 


fiH 


nu 


r..7 


SprnfefiUl Mass 


4fi 


4 




Sag Harbor N 1 


1- 


h-/ 


4,H 


btBQben Me 


tih 


hK 


67 


St Jamea Mcb. 


M 


hh 


1. H 




4fi 


JtH 






1H 


•lA 


ii.!) 


Upper Alton EL 


41 


-Ifi 


7 


St. Lnuis Mo 








Urbana Ohio 




l,',1 


5'> 


St Martn Ci E 


40 


4.5 


4,H 


WampaTille N \ 


SI) 


11 (i 


74 


baogatnck Micl 




(i.V 


t>.H 


Wamngton, Ta 


41 


;hs 


31 


Savannah, Ga 


4f. 


K.« 


«,M 


West H veiford Pa 


fift 


114 




'.ajbrook Ct 


fii> 


(iO 


47 




4 


4 


35 


Schellm a Hall Md 


1. 1 


fi.« 


4,V 


Wlliamstown Mass 


Vh 




r 5 


SnuttYjEe Pa 


UK 


tlh 


lltt 


W ncheater Va 


4!l 


44 




SouthTi et Mi38 




li(i 


id 


Wools Mole Mass 


6fi 


ft 


fio 




fiy 


4.9 






4fi 


4K 


r 


'IpeiKjectoira N Y 


6B 


4,y 


3.8 


Zanesvlle Ohio 


<iO 


B 


e5 
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7 


P M 


p. H. 


„„.,.,„.«. 


7 


2 


3 ! 

P.M. 


Alexandria, Va 


5a" 


"TiT 




Hillsboro Obio 


TT 


TT 




AllSajnts S C 


30 


33 


2!5 


Ja,okBon (Crootham) 


61 


66 


3.8 


Amherst Mass 


46 


66 


4.8 


Jiaton (Wood) 


43 


37 


3,5 


Aagelioi, N 1 


53 


32 


2.9 


Ja ksonville Fa 


36 


80 


1.2 


Ann Arbor, Mich 








Key West Fa„ 




65 




(Woodrnff) 


id 


37 


4.0 


Knosllill Fa 


59 


42 


2.6 


Ann irbnp " fWinoiiell) 


4b 


41 


4.3 


linoxvjlle Tenn 


50 


52 


3.6 


Aahland, Va 


33 


34 


1.6 


Laojuiporle Minn 


i2i 


42 


2.8 


A.ttens UI 


-iS 


48 


4.5 


lemaborg Va 


44 


54 


3.8 i 


Auburn, Ala. 


25 


30 


1.1 


Lima Pa 


68 


15 


4.0 


Augusla, El 


46 


25 


4.0 


Lod N T 


67 


59 


4.6 


Austm, TesoB 


73 


63 


2.9 


Londonderry N H 


44 


66 


5.7 




54 


62 


4.6 


Lowville N H 


48 


53 


5,2 


Bttm'<tttble Mass 


47 


63 


6.6 


Madison Wis 


54 


46 


4.4 


Battle tieei, Mioh 


SO 


30 


4.2 


MajicheslOT 111 


66 


44 


3.4 


Bedford, Ptt„ 


4.6 


44 


3.2 


Manchester N H 


58 


67 


6.8 


Beloit Wis 


19 


20 


2.0 


Marietta Ohio 


33 


34 


2.6 


Beverly, « 1 


44 


60 


8.6 


Mendon Mass 


52 


64 


6.8 


Bladensbnrg Md 


54 


85 


2.0 


Millerfllnu^ Ky 


44 


39 


2.7 




37 


4f) 


4.8 


Milton Ind 


30 


19 


2.6 


Brandon Vt 


57 


66 


4.5 


Milwaukie Wis 


-8 


30 


2.3 


Burlmbtoo, N J 


48 


'3 


3.8 


Monroe Mioh 


38 


4b 


5,8 


Burlington Vt 


", i 


bS 


2.6 


Momsnlle Pa. 


34 


3( 


2.9 


Cnmden, S C 


58 


68 


5.1 


MosB Grove Pa 


39 


41 


3.0 


Canton N Y 


57 


6 ) 


6.0 


MtVeinon Ohio 


26 


30 


8.2 


CanuBl, Me 


48 


52 


6,2 


Mnscatme Iowa 


25 


8<t 


3.5 


Cedar EeyB Fa 


1 7 


2 1 


1.4 


Nantuoket Mass 


43 


48 


6.8 


Cereeco, Wia 


56 


47 


5.4 


Hewark OMo 




46 


8.0 


caiipel Hiil, N C 


34 


89 


8.6 


New Bedford Mass 


53 


67 


7.5 


Concord,!* H 


44 


50 


4.9 


JSewburyport, Mass 


49 


58 


5.5 


Cooper, Mict 


87 


23 


3.7 


New Harmony Ind 


68 


43 


3.9 


CraftaYmry, Vt 


61 


5b 




New L Bbon Ohio 


8S 


81 


3.2 


Crichton'B StOTe, Va 


46 


38 


5.5 


New Lonlon Ct 


46 


4 


5.0 


Dan-nlle, Ky 


34 


32 


2.4 


New Orleans La 


37 


39 


1.4 


Deaf and Dumb Inst NT 


49 


66 


4.1 


New Wied lexaB 




b4 


5.5 


Detroit, Mjoh 


77 


79 


7.4 


Norri&town Pa 


47 


44 


4.4 


Dubuque Iowa 


40 


41 


8.0 


North Ittleboro Mass 


45 


5S 


4.5 


EasloD, Pa 


48 


4.8 


4.0 


Oberlm Ohio 


82 


81 


3.3 


Eseter, N H 


42 


63 


5.0 


Oldtown Me 


24 


24 


5.2 


Port Maduion, lowa 


39 


4.0 


4.1 


Ottawa 111 


47 


41 


4.8 


Frederick, Md 


62 


50 


4.3 


Oiforl Mias 


32 


85 


2.9 


Fnend-bip Md 


42 


80 


2.6 


lennYan K T 


60 


53 


5.3 


Frjeburg, Me 


50 


49 


5.0 


Perry Mi 


61 


47 




Gardiner Me 


52 


67 


6.6 


Philadelphia Pa 


69 


6- 


4.5 




44 


44 


4.0 


IlattcvUe Wis 


39 


43 


3,1 


Qennautown, OMo 


81 


57 


4.0 


PocopBon Pa 


64 


53 


4.5 


Gettysl>urg, Pa 


49 


38 


2.5 


Poiflfret Ct 


41 




5,2 


Glenwood, Tenn 


64 


58 


4.9 


lottbYillo Pa 


65 


5 J 


4,6 


GouTeineur, N 1 


59 




4.9 


Poultnej I(WB 


42 


415 


4-1 


Grand Papids, Mioh 


42 


S5 




Pnnoeton, Mass 


53 




5.6 


' Granville, Ohio 


84 


84 


3.8 


Provdenoe R I 


45 


64 


5.1 


Green Springs, Ala 


29 


29 


0.9 


Quaaqneton Iowa 


40 


48 


8.0 


Great Falls » H 


43 


49 


4.7 


Kandolph, Pa. 


61 


49 


3,5 


Hannibal, Mo 


44 


52 


4.7 


P thmond Mass 


bl 




5.3 


Hamsburg Pi 


■^2 


42 


3.4 


Eiolimond Ohio 


38 


28 


2.9 
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T 


2 
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A H 


t. K. 


t. M. 




A M 


P M 


!■ M 


Sag Harboi, K 1 




4,ft 


4.5 


fepenoertown, N T 


4» 


fi5 


4^ 


St James, Mich 




hll 


4(i 


Springfield, Mass 


4V, 


4'( 


45 






■1.1 




btenbeu. Me 


{^■A 


HH 


59 


et Loma, Mo 




Ji9 


4'^ 


Thoinbury, K C 


5 


5fi 


as 


St Martin, Ca , EaBt 




4;i 


5.1; 




4fi 


4 1 


49 






4.4 


K.'/ 


Upper Alton, Bl 


H J 


4 a 


Ifi 


Sayaimali, 6a 




n,;j 


■2,5 




«)) 


HI 


50 


Sayannili, OMo 


4K 


4.y 


4.H 


Warrington Pa 


HI 


1 H 


21 


Saytaook, Ct 


■^M 


55 


45 


Wa^tHaveiford Pa 


4 


4K 




achellman HaU, Md 




.-i-K 


K.1 


Whitemarah I=l'd. Ga 


'^t 




JH 


SaiiUifiOiiion Inst (l) 


(!(1 




H 1 




5H 


7 1 




SmithTiUe, K Y 




.S4 


4 5 


IVmohester, Va 


5 1 


ly 


4S 


South-nick Mass 


45 


fi*^ 


HII 


Worcester, Mass 


45 


4',! 


41 


Sparta, Ga 


57 


4,6 


i.y 


ZaneEville Ohio 


bl 


64 


6 


(1; Ko olis. for iho first 1 


Odajscf tliemonlli 






i 
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2 


9 


SAME or STVnOH 


\ M 


P.M. 


P.M. 




A.M 


E,M. 


P.M. 


Alesanlm Vi 


TT 


T.(r 




Jackson (Crookham) 


54 


70 


6.9 


All Saints & 


a 


4.3 


3.6 


Jackson Oho (Glmanj 


46 


4U 


5.9 


Amherst Mass 


a 


4.0 


8.8 


JaokBon-nlle Pa 


40 


39 


1.5 


Angelina, NY 


23 


2.1 


3.1 


Key West, Fa 


4" 


40 




Ann Arbor Mich 








Enox Hill Fa 


59 


67 


2.8 


(WincheU) 


87 


4.2 


2.9 


Knoxrille Tenn 


40 


4b 


3,2 


Ann Arbor {Woodruff 


40 




8.1 


lacqnipaile Mm 


31 


35 


4.0 


Aahland Va 


88 


4.0 


4.5 


Le-irishurg Va 


68 


60 


6.7 


A&e B 111 


48 


4.7 


4.5 


Lima, Pa 


64 


51 


4.3 


inburn Ala 


85 


4.5 


1.6 


Lodi, N Y 


44 


FO 


3.9 


Aagnsti 111 




4.9 


4.2 


loTfYJEe N Y 


3b 


39 


8,7 


Au&tm TesaB 


S4 


6.2 


4.8 


Madiaon Wis 


40 




3,7 


B Idw nsnlle N T 


37 


8.7 


2.5 


Madison Ind 


80 


48 


4.6 


iatde Creek, Mich 




2.6 


2.7 


Madrid NT 


23 




3.4 


Bedford Pa 


39 


4.5 


3,3 




65 


60 


5.0 


Bob t, W B 


27 


2.6 


3.2 


Manchester N H 


5" 


6 


4.6 


Peverly H 1 


45 


4.9 


4.1 


Marietta Oho 


39 


45 


3.4 


Blodensbirg Md 


4.'* 


4.0 


2.9 


Meadville Pa 


84 




3,8 


BloomfioH N J 


86 


8.8 


3.3 


Mendon Maes 


3" 


40 


4,2 


FostoD Mass (l> 








MiUersburg Ky 


40 


46 


4,3 


Brandon Vt 


41 


3.4 


8.1 


Milton, Inl 


35 


36 


3,6 


Burlmgton Vt 


"2 


1.9 


3.3 


Milnanh e Wis 


41 


89 


8,9 


Birhngto N J 


88 


2.6 


2.6 


MorrisTilIe Pa 


20 




3,3 


Cimden ^ 


63 


6.0 


5.5 


MossGroTe Pa 


40 


85 


8.8 


Cutn N Y 


40 


4.2 


3.6 




37 




2.7 


Ciirmel Me 


51 


6.5 


4.3 


Nantucket Mass 


4 


89 


5.1 


Ce lar Xeys Pa 


40 


8.4 


2.8 


Newark Ohio 


47 


60 


4.6 


rereae 1\ a 


55 


4.6 


5.7 


NewBedfoi-d Mass 


71 


70 


7.3 


Chapal H 11 N C 


55 


4.1 


6.8 


Newburjport M a 


61 


6 i 


5,2 


Cnouniij ChoO 








NewilarmonT Ini 


55 


54 


3.7 


Cleveland Oho 


44 


4.7 


3.7 


New Li bon Oh o 


A 


39 




Conoorl N H 


84 


8.5 


2,8 


NowLonlon Ct 


44 


43 


4^5 


Cooper Mch 




2.2 




New Orloane La. 


86 


41 




Craftabnry Vt 


48 


4.8 


3.1 


NewWiod Texas 


OS 





7.2 


Cr ehton b Store Vo 


46 


4.2 


5.4 


Norristown Pa 


48 


50 


4.9 


DeafandDumbloEt. N Y 


88 


4.1 


4.5 


North Ataeboro Mass. 


4.9 


44 


3,8 


Detrot M-oh 


50 


4.8 


2.8 


Oberiin, Oh o 


29 




4,3 


Dubuq e Iowa 


49 


4.2 


3.8 


Ottawa, HI 


46 


5 


4.3 


Eiiston ra 


36 


4.8 


3.5 


O-foTd, Miss 


40 


it 




Eseter N H 


45 


4.4 


4.7 


Penn Yan N Y 


49 


4 




Tort Madiaon, Iowa 


46 


5.0 


3.9 


Perry, Me 


63 


68 




Preder ok Md 


i- 


4.0 


8.2 




61 


6S 


5.0 


Frendship Tann 


i 


3.3 


2.7 


PlattoTille Wa 


4f 


8 


4.3 


Fryaburg Me 


44 




4.7 


Pocopson Pa 


64 




3.9 


Gardiner Me 


65 




6.1 


Pomfl^t Conn 


51 


41 


4.9 




38 


5.9 


3,9 


PottBviUe Pa 


43 


63 


3,7 


CettysVurf, Pa 


59 


4.5 


8.6 


Poultney Iowa 


60 


4b 


4,1 


Glettwood Tenn. 




5.5 


8.8 


Pdnceton Mass 


68 


59 


3,7 


GouTen eur N Y 


84 


4.4 


2.5 


ProTidenoe R I 


ol 


48 


4.5 


Q and Hap ds M oh 


34 


2.8 


2.8 




43 


51 


4.5 


GranviUe Ohio 


44 


4.7 


6.2 


Randolph Pa 


48 


4t) 


4.1 


Tr enSprngs Ala. 


36 


4.6 


I.G 




48 


5 


6.1 


(roit Falls N H 


51 


5.1 


3.8 


Richmond Oho 


30 


56 


4.5 


H nmbal Mo 


65 


6.1 


4.3 


Sag Harbor N Y 


45 


42 




Hamsbnrg Pa 


41 


4.0 


4.0 


St. James Mioh 


5 


39 


4^8 


Hllaboro Oho 


^0 


3.9 




St, Johnabury Vt 


19 


17 


2.1 


* For changes in hours o 


' observation see no 


tes for tables of Thermome 


erfortiiig month. 


0) Mean for the month. 


.6. 






(2) Moan for the month, 3 


5. 
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MEAN CLOUDINESa, MAY, 1865. 





7 


2 


9 




7 


2 


"'H 


NAME OP Sli ON 




P.M. 


P.M. 


BAMB OP BTWION 


A M 


P M 




1 St Louis Mo 


(11 


fi,4 


4.R 


Sprmfifleld, Mass 


SO 


Kll 


8.8 


St Martin Ca E 






1 4 


SteulDen, Me 








baueataok Mioh 


4 


K.ii 


!i.4 


Uprer Alton, Dl 


ha 


44 


4.0 




M7 


4,ii 


Hi) 


Uraomnlle Ohio 


44 


HK 


4.6 




41 


4.fi 


tVi 


Urbana Ohio 


4K 


fih 


4.2 


Sajiirook Ct 


SH 


4.S 


4.H 


WampsTille, H \ 


Sfi 


4h 


3.1 


3cheUmanHall,Md 


.-if, 


.■i.!! 


HM 


Wamngton, Pa 


,^l^ 


S(t 






fid 


41 


Kft 


WeffitHa-?erlord, Pa 


Sh 


4K 


2.0 


SmithTiUe N T 


IIS 


M.: 


.t.d 




;-i4 


4-^ 


2.4 


Sontlivtiok Mas3(l)_ 


4'< 


a,7 


fi,f» 




HH 


4f 


K.9 






4 1 


M4 


Wlnotoatcr Va. 


4 1 


4V. 


5.a 


bpenoertowD N T 




4.1 


K.li 


Worcester, Mass 


H'i 


4(1 


3.4 


Sp]-ij;date Ky 


4i 


5.1 


4.S 










' (1) fibs irregolar only t 


hreea 


9 p. J 
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MEAN CLOUDINESS, JUKE, * 1855. 





7 


2 







7 




9 


NAME OF BTiTIOH. 


A- w. 


P.M. 


P.M. 


A H 


P 1 


"56 


AleiT-ndna Va. 


TT 


6,0 


6,1 


Ja kson (C ookham) 


t)U 


80 


All=lamts S C 


35 


4.2 


4.1 


Jackaon (Gilman) 


50 


61 


63 


Amlier't Maes - 


89 


4.7 


8.0 


39 


61 


i 


Ann Arljor Mich 








Key "Wast Fa. 


59 


48 




{Woodruft) 


52 


7.0 


4.6 


kno3 Hill Fa 


66 


67 


49 


Ann Aihor (WmeheU) 


51 


7.1 


41 


luioiTille Tenn 


46 


56 


o9 


Angcli(.a N 1 


70 


5.9 


6.0 


LeiTiBbirg Va. 


68 


69 


43 


Atihlaiid Va 




4.7 


3,0 


Linia, la 


57 


63 


54 


Alliens, 111 


43 


3.3 


2.6 


Lodi N 1 


77 


1 


b6 


Auburn Ala 


46 


4.2 


2.9 


lonlondeny N H 


60 


65 


49 


Augusta, 111 


40 


3.7 


2.6 


LownUe N \ 


60 


5 


4 


Anshn Texaf _ 


GO 


5.7 


2.6 


Mad son Ini 


63 


64 


43 


Baldwinsville N Y 


71 


6.5 


6.8 


Malrd H Y 








Battle Creek Mich 


44 


6.1 


3.4 




56 


54 


28 


Bedford Pa 


61 


7.2 


4.2 


Manohester H H 


67 


77 


iO 


Boloit, WlH 


39 


8.4 


2.8 


MeadTlle Pa 


68 


4 


59 


Eeyeily N Y 


64 


5.7 


4,5 


Mendon Mass 


64 


6 


51 




50 


6.1 


7.2 


Millersbuig Ky 


4.7 


5 


39 


Bloomfiell N J 


52 


6.2 


4.8 


Milton Ind 


4 


54 


38 


Lu-itun Mass ^CD 








Milwauk e W a ornMer) 
Monroe M oh CWhelrley 


52 


54 


33 


Br-radoD, Vt 


64 


5.4 


4,5 


66 


34 


77 


Burlmgtm Vt 


40 


3.5 


3.4 


M rr SY lie Pa. 


47 


a 


48 


Builmgton N J" 


S5 


6.2 


7.0 


Mosa Grove Pa 


69 





5 


Camden, b t 


53 


6.1 


4.6 


Mqbo tine Iow^ 


''5 


37 


32 


Canton N \ 


74 


6,6 


6.8 


Nantucket, Mass 


27 




29 


Caimel Me 


f>l 


66 


4.6 


Hew Bedford Mass 


64 


06 


66 


Cedar teys Fa 


84 


47 


2.1 


Newbnryport Mass 


76 


6" 


76 


Chapel Hill N C 


66 


41 


6.0 


Hew Harmony Ind 


36 


59 


=14 


Cincmnati, Ohio (2) 








New lond n Ct. 


63 


54 


52 


CleTelflnd Ohio 


66 


70 


5.6 


Hew Orleans La 


48 


4 


I 


Conoord N H 


54 


62 


3.5 


New W ed, Texas 


4 


53 


7f 


Cooper Mieh 


61 


42 


4.5 


Nomstown Pa 


ro 


60 




( rafbsljuir Vt 


67 


69 


4.4 


North AtUeboro Moss 


50 


61 




CnchtonfleiOTe V» 


44 


51 


4,4 


Oberln Oho 


65 


5 


44 


Damille Ky 


30 


35 


8.1 


OldtowD, Me 


24 


oO 


'>! 


IieafaOumblnatN Y 


58 


4t 


5.8 


Ottawa 111 


5 




37 


DelawMS College 


60 


54 


3.5 


Oxforl Ml s 


4.2 


51 


2 


Detroit, Mich 


76 81 


7.8 


PeanYan N Y 


84 


7 


70 


Duburjue Iowa 


47 52 


3.5 


Peny Me 


57 


47 




East on Pa 


58 67 


5.5 


Ph laielphM, Pa 


68 




4 


Eseter N H 


49 58 


4,2 


PlattsTille Wis 


85 


5 


4( 


Ft Madison Iowa 


3S 8 1 


8.0 


Pooo|SOD Pa. 


68 


71 


64 


Fpflderick City Md 


54 66 


5.7 


Pomfret Conn 


59 


55 


61 


Friendship Temi 


36 


8S 


2.8 


Pottsville Pa 


59 


69 


66 


Fryeburg Me 


52 




4,7 


PoUtney Iowa 


54 


63 


60 


Gardiner Me 


74 


72 


6.4 


Prnoeton Mass 


61 


66 


61 




04 


71 


58 


Pr V d noe R I 


66 


56 


46 


Gettj-burg Pa. 


47 


66 


5.3 


Qnasq eton Iowa 


89 


51 


44 


Glenwood Tenn 


46 


59 


8.8 


Banlolph Pa 


64 


73 


50 


GouTCTneur N Y 


C5 


76 


7,4 


Bed Rirer 'iettlemant 


84 




35 


Grand Rapids Mich 


52 


60 


8.1 


Echmond Oho 


56 


65 


46 


Granville, Ohio 


58 


67 


8.8 


Sag Harbor H Y 


53 


64 


46 


Great Falls, N H„ 


65 


6<i 


4.8 


St James M oh 


48 


4 


49 


Green Springs, Ala 


25 


40 


0,8 


St Johnsbury Vt 


46 


41 


34 




48 


56 


4.8 


St Lous Mo 


60 


60 


6 


Hilisboro, Ohio 


63 


49 




St Martn Ca E 


61 


63 


49 


* For changes in hours o 


f fbitrvatior 




ablcs of Thermcmeter for tJ- 


is month. 




<l) Moan for the month 6 












(2) Mean for tbo month 5 
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MKAK CLOmHNUSS, JtTHE,* 185E. 





7 


a 


9 




7 


2 


9 


1 


A. w. 


l.UI. 


1. M. 




A.U. 


t. 111. 


P, M. 


'^augatuck, Mieh 


hO 


h.; 


M.I1 


btouben Me 


4H 


11,11 


5.8 




fi7 


;,'<! 


h.l 


traperior Wia 


:i(l 


4li 


4.6 




;-i(, 


r>i( 


Jl.ft 


UmonTiUe OLu 


(i7 


H.H 


5.7 




fi. 


fi.s 


4.'^ 


Upper Alka lU 


«'^ 


;-t,ii 


1,9 


Schellm-raHrai MJ - 


4K 






XJrbono OIiio 


«K 


li.H 






h4 


4.K 


(>.ll 


^ampSTjHe K T 


TA 


H,5 


7.2 




(is 


6. ft 


b.t) 


'Vi arrmRton Pa 


HH 


K.fi 


H.fi 










West Hayerford Pa 


4li 


h.H 




Soutli Thomaatoti Me 


Kh 


fi.7 


K,M 


WMtemaTHli Island Ga 


KH 


4 1 


3.3 




;-!V 


H4 


K,)( 




UK 


liH 


6.1 




h(l 




a.i> 


Winchester ^Va 


47 


5,A 


6.Q 


SpriEgiJale Ky 


:i« 


fi.ii 


b.O 


Worcester Maas. 


no 


4.fi 


4.H 


fepcrngfiell Mass 








ZaneSTille Ohio 
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MBAH CLOUDINESS, JULY, • 1865. 





A 


2 


9 


„„„,.„. 


7 


,. 


9 

P.M. 


Alesanlrjji ^o, 


To" 




^r 


Jaokson Ohi (C Imao) 


48 


C 


^5T 


All ba nta SO 


29 


4.4 


2.9 


Jaokso YiUo Fo 


38 


4S 


2.3 


Amherst, Mass 


63 


5.7 


5.4 


KeyW^t Fa 


67 


60 




Ann Arbor Mi h 








Knoi Hill, Fa. 


6b 


78 


6.4 


(Wo)Iraff) 


6( 


6.0 


4.2 


Lcaquiparle Tim 


81 


42 


2.4 


AnnAibor {Wmehel!) 


52 


6.1 


4.1 


Lewisbn g Va 


66 


70 


5.9 


Areola Ohio 


61 


5.4 


4.9 


lima, Pa 


55 


G 


5.6 


Ashland Va 


48 


4.5 


8.1 


Lodi, H y 


60 


70 


6.2 


Athens 111 


45 


4.7 


4.5 


Lowvai N 1 


59 


53 


5.6 


Augnato, 111 _ 


45 


8.6 


8.7 


Manchesier DL 


40 


60 


4.8 


Austm TesBS 


b4 


5.8 


2.1 


Maaoheeter H H 


53 


67 


5.1 


BaMwmsviUe N Y 


68 


6.1 


5.0 


Mendon Maes 


bf 


61 




Bittle Oeek Mieh 


41 


4.8 


2.7 


Milton Ind 


40 


42 


8.1 


Belford Pa 


56 


6.3 


5.5 


Milwauk e W B (W nMerl 


56 


41 


4.2 


Beloit, -Wis 


88 


2.9 


2.1 


Monroe M ch (Perkins) 


50 


68 


7.4 


Bevely N ^ 


70 


5.1 


5.7 


MorriETille Pa 


44 


27 


4.8 


Bladens! urg Md (l) 


40 


4.5 


3.5 


Moss G o-.e Pa 


62 


65 


4.4 


Bloomflell N J 




6.8 


6.6 


Maaoatme I wa 


37 


86 


2.7 


Bo ton Maes C^ 








Hantuoket "Mitsa 


61 




6.6 


Brandon, Vt 


61 


6.S 


5.8 


TJewBetford Mass 


40 




6,9 


BurlmgCon Vt 


-8 


2.4 


2.6 


Hewburji rt, Mass 


84 


50 


7.0 


Burlra„ton N J 


7 . 


6.2 


7.8 


New Harmony Ind 


49 


! 




Camden S C 


64 




5.4 


Hew L sb D, Ohio 


64 


5 i 




Canton N i a) 


6o 


5.3 


S.6 


New lean. La 


'iS 


74 




Carmel Me 


58 


6,5 


5.3 


Now Vi ed Texas 




65 




Ledai Keva Fi 


4o 


5.4 


4.5 


Homatown, Pa. 


60 


b7 




Chapel HU] \ ( 


52 


4.2 


6.4 


NoTtiiAttl boro Maes 


60 


68 




(.hesteitoini, Ud 


67 


5.0 


6.1 


Oherlin Ohio 


41 


43 




Cmcmmti Ohio(b) 








OldlowB, Me. a) 


18 


12 




Cleveland Oh o 


57 


5.'6 


6.'9 


Ottawa HI 


39 


57 




Concord N H 


49 


4.1 




Osford MiSB 


">! 


41 




Cooper Mieli 


83 


6.1 


8.1 


PennYan N T 


6« 


68 




Graftal ury Vt 


57 


6.2 


4.6 


Perry, Me 


63 


4D 




Cnchton B Store Va 


42 


4,4 


4.5 


Phila<lelihia.Po. 


63 


60 




Danville Kj 


"9 


3.9 


2.2 


PlatteTiUe Wis 


47 


44 




Deaf and Dumb InBt NY 


"3 


6.1 


6.3 


Pocopson Pa 


68 


62 




Detioit, llioh. 


56 


6,9 


3,6 


Pomfret, Conn 


65 


69 




Dubuque Iowa 


55 


4.4 


8,5 


PottBvlle Pa 


59 


64 




Ea3l«n Pa 


40 


6,2 


4.3 


Poultney Iowa 


57 


56 




Bieter N H 


64 


5.1 


4.6 


Frinoeton, Mass 


64 


ro 




Fort Madison Iowa 


41 


3,5 


4.4 


ProYidenoB E I 


60 


S9 




JVedenck City Md 


61 


5.0 


4.0 


Quasqnetun Iowa 


55 


5 




Friendshij Tenn 


34 


3.6 


3.7 


Bed B ter 5etUement 


47 


7 




Fryeburg Me 


63 


4.1 






3 


6 1 




Gar liner Me 


74 


6,3 


6.3 




52 


59 




Germantjwn Ohio 


52 


6.4 


4.4 


Sag HsTb T N Y 




5S 




Cettj hnrg Pa 


57 


5.2 


4.7 


St. Loms Mo 


51 


41 




Glen-wood Tenn-CD 


44 


6.0 


0.8 


St. James Mioh 


55 


42 




Gou^emeur N Yd) 


46 


7.5 


8.4 




31 


25 




Grand Rip da Mich 


49 


4.8 


3.6 


St. Martm, Ca.E 


34 


49 




Granville Ohio 


62 


6.4 


6.4 


Sangatu k M ch 


56 


4S 




Green SpimgH Ala. (I'' 


36 


4.9 




Sayaimah Ohio 


61 


60 






50 


4.5 


4.0 


SaTannah, Ga. 


2 


61 




Hillflboro Ohio 


84 


2.9 




Sajbrook Conn 


70 


4 1 




Jaokaon (OrooHiam) 


5-5 


JL 


5.1 


Scbelltoan Hall Mel 


46 


52 




For changes m hours o 


ohso 


vation 


see t 


bloB of Thermometer for th 


amon 


tJi. 




(1) In omplete 
















( ) MonihlT mein 3 
















(S) Mcnthlj mean 8 , 
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„.o. .„,..., 


A.M. 


A. 


P H 


.„....,™ 


7 

~3"3~ 
65 
70 
44 
47 

bO 
45 
52 


2 


P.M. 




6.B 
3,5 
5.8 
4.7 
4.7 
4.0 
6.8 
7.0 
3.8 


6.0 
6.5 

46 
6.3 
4.6 
4.9 
2.8 


if. 
48 
T5 

e q 
47 
«q 

48 
73 
84 


Upper Alttn, Dl, 
Uibani, Olio 
Wamp-iTille N Y 
Wsmington, Ta 
WeRtUavejford Pa 
Wlutomaish Island, Ga 
WiUiamstown, Maas 
Woroestw, Masa 
ZouesTilIe, Ohio 


2.y 

6.9 
6.8 
4.9 
6.5 
4.0 
6.3 
4.9 
5.9 


4.2 
4.8 
4.8 

3.0 
7.9 
3.5 
5.9 








Spenoertown, N. Y 
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MEAN CLODDraESS, AUGUST,* 1865. 



1 


7 


2 


9 


.,.....„„., 


7 


2 


\ 


* 


A a 


P.M. 


P.M. 


A M 


p a. 


P.M. 


Alcsindria Va 


T^ 


~6:5~ 




Jucksonyille, Fa 




~n~ 


2.7 


All SimtB S C 


48 


5.2 


47 


KeyWeat, Fa 


57 


52 




Amherst Mass 


45 


4.6 


3.4 


KnosHill Fa (l) 


60 


74 




Acgeleo NY 


82 


2.5 


8.2 


Lacquipiu'le, Minn 


48 


4q 


4.1 


AnnAitur Hioh 










4'5 


ii 


4.9 


(Woodruff) 


45 


6.6 


8.1 


Lima, Pa 


64 




4.4 


Ann Aihor {Wmchell 


38 


4.8 


3.5 


Lodi N y 


50 


59 


4.0 


ABhlaiicl Va 


60 


4.6 


1.6 




32 


89 


2.1 


Athene lU 


47 


4.8 


3.4 


Madrid H y 


48 


53 


3.6 


Auburn Ala. 


66 


6.4 


4.1 


MancheEter, 111 


42 


64 


8.2 


Aufcusta, DI 


44 


4.3 


3.4 


Manchester N H_(l) 


45 


52 


8.4 


Austin Tesas 




7.1 


8.0 


MeadTille Fa(l) 


51 


41 


8.9 


Bjldwinsville N Y 


35 


4.6 


S.9 


Mendon, Moea 


45 


4 J 


3.4 


EattlB Creek Mich 


36 


4.0 


1.9 


Milton, Ind 


34 


87 


2.2 


1 Bedford Pi 


66 


6.0 


3.8 


JIilwaakie,Wi3CWmtler 


46 


S9 


1.7 


; Beloit Wia 


84 


2.1 


1,8 


Moni-oe Mich {Whelpley 


48 


57 


6.5 


Bawly N 1 


47 


4.6 


8.9 


MoniHYille, Pa, 


40 


o8 


3.3 




56 


4,5 


5.0 


Muaa Grove Pa 


58 


54 


8.2 


Bloomfielcl N J 


44 


4.3 


2.4 


Muscatine, Iowa 


64 


42 


3.6 


Brandon Vt 


31 


3.1 


3.2 


NMntuoLet Mass 


41 




2.6 


Burhngton Vt 


25 


2.0 


2.5 


N«w Tedforil, Mobs 


61 


64 


5.7 


Burlmgton N J 


76 


6.0 


6.8 


Newbnrjport Mosa 


78 




6.5 


Camden S 


60 


6.3 


6.3 


NewHormouT Ind- 


43 


55 


4.4 


Canton N Y 


43 


4.6 


3.9 


New Lisbon Ohio 


3S 


38 


5.5 


Carmel Me W 


23 


8.0 


1.9 
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